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INMUEBLES 

Decreto 1833/2006 

Declárase la prescripción adquisitiva a favor 
del Estado Nacional, respecto del inmueble 
sito en la Avenida Ingeniero Huergo Nros. 
431, 463 y 467, esquina Avenida Belgrano 
N° 1 y S/N°, esquina Azopardo S/N° y esqui- 
na Venezuela N° 97 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 



Bs.As., 12/12/2006 

VISTO el Expediente N° 4222/2000 del Registro 
de la ex-ADMINISTRACION GENERAL DE 
PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (en li- 
quidación), organismo actuante en la órbita 
de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del 
ex-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDA, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las actuaciones de referencia trami- 
ta la regularización dominial de un inmueble 
sito en la Avenida Ingeniero Huergo Nros. 431 , 
463 y 467, esquina Avenida Belgrano N° 1 y 
S/N°, esquina Azopardo S/N° y esquina Ve- 
nezuela N° 97 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, nomenclatura catastral Cir- 
cunscripción 13, Sección 2, Manzana 75, 
Parcela 1a., cuya situación, medidas, linde- 
ros y demás circunstancias se describen en 
el plano de mensura obrante en el Anexo I de 
la presente medida. 

Que puede determinarse como origen de la 
posesión del ESTADO NACIONAL sobre di- 
cho inmueble, la fecha de entrada en vigen- 
cia del Decreto N° 33 de fecha 25 de octubre 
de 1922, publicado en el Boletín Oficial del 
28 de octubre del mismo año. 

Que el citado decreto reserva para el ESTA- 
DO NACIONAL, DOS (2) fracciones de terre- 
no en la Manzana 22 del Puerto de BUENOS 
AIRES, hoy Circunscripción 13, Sección 2, 
Manzana 75, Parcela 1a., para la construc- 
ción de UN (1) edificio destinado a las ofici- 
nas de la entonces DIRECCIÓN GENERAL 
DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS, hoy ADMI- 
NISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SO- 
CIEDAD DEL ESTADO, organismo actuante 
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE 
PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la SE- 
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CRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTE- 
RIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVER- 
SIÓN PUBLICA Y SERVICIOS. 

Que el ESTADO NACIONAL, ha utilizado el 
inmueble citado precedentemente hasta la 
fecha con ánimo de dueño, en forma pacífi- 
ca, pública y no interrumpida por un plazo 
mayor al previsto por el Artículo 4015 del 
Código Civil. 

Que el ESTADO NACIONAL tiene sobre el 
inmueble en consideración un título jurídico 
incuestionable, que resulta de la prescripción 
adquisitiva, restando solamente producir un 
instrumento factible de ser inscripto en el 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AI- 
RES. 

Que dicho objetivo puede obtenerse median- 
te la aplicación del procedimiento estableci- 
do en la Ley N° 20.396, cuyo objeto es regu- 
larizar los títulos jurídicos del ESTADO NA- 
CIONAL sobre aquellos inmuebles de su do- 
minio privado. 

Que como consecuencia de lo expuesto, es 
necesario adoptar los medios que permitan 
incorporar este bien al patrimonio del ESTA- 
DO NACIONAL, en función de la prescripción 
adquisitiva operada conforme lo normado por 
el Artículo 4015 del Código Civil. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo dispuesto por 
el Artículo 9 o del Decreto N° 1142 de fecha 
26 de noviembre de 2003. 

Que la presente medida se dicta en virtud de 
las atribuciones emergentes del Artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, 
y del Artículo 2 o de la Ley N° 20.396. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE 

DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1 o — Declárase la prescripción adqui- 
sitiva a favor del ESTADO NACIONAL respecto 
del inmueble sito en la Avenida Ingeniero Huergo 
Nros. 431, 463 y 467, esquina Avenida Belgrano 
N° 10 y S/N°, esquina Azopardo S/N°y esquina 
Venezuela N° 97 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, cuyo plano se acompaña en el 
Anexo I que forma parte integrante de la presente 
medida. 

Art. 2 o — El inmueble mencionado en el Artícu- 
lo 1 o del presente decreto es designado catastral- 
mente como: Circunscripción 13, Sección 2, Man- 
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zana 75, Parcela 1 a., cuya situación, medidas, lin- 
deros y demás circunstancias se describen en el 
plano de mensura AGP N° 005/2005 confecciona- 
do por el Agrimensor D. Osvaldo Osear ODERI- 
GO, Matrícula Profesional N° 2.552, el cual forma 
parte integrante del presente decreto como Anexo 
I y que se describe a continuación: al Norte, par- 
tiendo del vértice A; una curva circular como ocha- 
va, cuya cuerda mide UN METRO CON TREINTA 

Y OCHO CENTÍMETROS (1,38 m.), de radio de 
CERO METRO CON OCHENTA Y OCHO CENTÍ- 
METROS (0,88 m.) y el ángulo que forman las 
tangentes es de OCHENTA Y NUEVE GRADOS 
CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS (89° 59') hasta 
llegar al vértice B; en el Noreste el lado BC que 
mide OCHENTA Y DOS METROS CON VEINTIÚN 
CENTÍMETROS (82,21 m.); al Sureste una poli- 
gonal quebrada comprendida por TRES (3) tra- 
mos, 1 o ) el lado CD que forma con el anterior un 
ángulo de NOVENTA GRADOS CERO SEIS MI- 
NUTOS (90° 06') y mide CUARENTA METROS 
(40,00 m.), 2 o ) rotando un ángulo de DOSCIEN- 
TOS SETENTAGRADOS CERO MINUTOS (270° 
00') el lado DE que mide TREINTA METROS 
(30,00 m.), 3 o ) por último el lado EF el cual forma 
un ángulo de NOVENTA GRADOS CERO MINU- 
TOS (90° 00') con el anterior y mide NUEVE ME- 
TROS CON SESENTA Y TRES CENTÍMETROS 
(9,63 m.); al Sur una ochava designada como lado 
FG de CUATRO METROS CON OCHENTA CEN- 
TÍMETROS (4,80 m.) la que forma con los lados 
anterior y posterior un mismo ángulo de CIENTO 
TREINTA Y CINCO GRADOS CERO MINUTOS 
(135° 00'); en el Suroeste comprende el lado GH 
que mide CIENTO OCHO METROS (108,00 m.); 
al Oeste una ochava comprendida por el lado Hl 
que mide DOS METROS CON CINCUENTACEN- 
TIMETROS (2, 50 m.), y forma con los lados ante- 
rior y posterior un mismo ángulo de CIENTO 
TREINTA Y CUATRO GRADOS CINCUENTA Y 
SIETE MINUTOS TREINTA SEGUNDOS (1 34° 57' 
30"); por último al rumbo Noroeste el lado IA que 
mide CINCUENTA METROS CON CINCUENTA 

Y DOS CENTÍMETROS (50,52 m.) cerrando el 
polígono en el vértice A, que forma con éste un 
ángulo de NOVENTA GRADOS CERO MINUTOS 
(90° 00') y linda al Noreste con la Avenida Inge- 
niero Huergo; al Sureste con la parcela 1 B y calle 
Venezuela en parte; al Suroeste con la calle Azo- 
pardo; y por último al Noroeste con la Avenida 
Belgrano, lo que conforma una superficie total de 
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y UN 
DECÍMETROS CUADRADOS (4.796,41 m2). 

Art. 3 o — La ESCRIBANÍA GENERAL DEL 
GOBIERNO DE LA NACIÓN dependiente del MI- 
NISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA- 
NOS otorgará la pertinente escritura y tramitará la 
inscripción del testimonio respectivo en el REGIS- 
TRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE de la CIU- 
DAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, confor- 
me a lo determinado en el Artículo 2 o de la Ley 
N° 20.396. 

Art. 4 o — Comuniqúese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve- 
se. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — 
Julio M. De Vido. 



NOTA: El plano que forma parte integrante del 
presente Decreto, como Anexo I, no se publica. 
La documentación no publicada puede ser con- 
sultada en la Sede Central de esta Dirección Na- 
cional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar 




Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social 

PROGRAMAS DE EMPLEO 

Resolución 1164/2006 

Créase el Programa de Empleo Transitorio 
en Obra Pública Local con Aporte de Mate- 
riales "Trabajadores Constructores". 



Bs. As., 5/12/2006 

VISTO el Expediente N° 1.189.974/06 del Regis- 
tro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley de Ministe- 



rios N° 22.520 (texto ordenado por el Decre- 
to N° 438 del 12 de marzo de 1992), la Ley 
Nacional de Empleo N° 24.013 y sus modifi- 
catorias, la Ley N° 26.077, los Decretos 
N° 1 65 del 22 de enero de 2002, N° 565 del 3 
de abril de 2002 y sus modificatorios, y N° 336 
del 29 de marzo de 2006, las Resoluciones 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE- 
GURIDAD SOCIAL N°312 de fecha 16 de 
abril de 2002 y sus modificatorias, N° 213 del 
30 de setiembre de 2003, N° 45 del 16 de 
enero de 2006, N° 502 del 29 de mayo de 
2006 y N° 696 del 14 de julio de 2006, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 3 o de la Ley N° 24.01 3 se 
indican como comprensivas de la política de 
empleo, entre otras, las acciones de servicios 
de empleo, de promoción y defensa del em- 
pleo, de protección a trabajadores desemplea- 
dos y de formación y orientación profesional 
para el empleo. 

Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
YSEGURIDAD SOCIAL es Autoridad de Apli- 
cación de la Ley N° 24.01 3 y tiene la respon- 
sabilidad de establecer programas destinados 
a fomentar el empleo de los trabajadores que 
presenten mayores dificultades de inserción 
laboral. 

Que la Resolución MINISTERIO DE TRABA- 
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 256, del 27 de octubre de 2003, puso en 
marcha el PLAN INTEGRAL PARA LA PRO- 
MOCIÓN DEL EMPLEO. 

Que dicho PLAN INTEGRAL tiene como ob- 
jetivo principal contribuir a la generación, sos- 
tenimiento y mejora del empleo mediante la 
articulación de distintas políticas públicas ins- 
trumentadas por el MINISTERIO DE TRABA- 
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y otros 
órganos del gobierno nacional, provinciales y 
municipales así como favorecer la reinserción 
laboral de los trabajadores desocupados, be- 
neficiarios de los programas sociales. 

Que por la Ley N° 26.077 se prorrogó hasta 
el día 31 de diciembre de 2006 la Emergen- 
cia Ocupacional Nacional, declarada por el 
Decreto N° 1 65/02 y ratificada por el Decreto 
N° 565/02. 

Que la industria de la construcción se ha con- 
vertido en estos últimos tres años en uno de 
los mayores factores dinamizadores de la 
actividad económica del país y constituye uno 
de los sectores con mayores demandas de 
mano de obra de distintas calificaciones. 

Que los encadenamientos productivos que 
genera el sector de la construcción se refle- 
jan en la dinámica de creación de empleo en 
otros sectores de la economía. 

Que en algunas regiones del territorio nacio- 
nal se ha observado que la demanda laboral 
del sector de la construcción no ha podido 
satisfacerse debido a la falta de perfiles cali- 
ficados en saberes vinculados con la activi- 
dad. 

Que, en consecuencia, deviene oportuna la 
implementación de un programa que promue- 
va la calificación de trabajadores desocupa- 
dos en competencias vinculadas con dicho 
sector de la economía mediante su participa- 
ción en obras de infraestructura comunitaria 
o productiva. 

Que dadas las dificultades financieras que 
atraviesan gobiernos locales, fundamental- 
mente en municipios o comunas con altos 
índices de pobreza, resulta necesaria la asis- 
tencia financiera de este Ministerio para la 
concreción de dichas obras. 

Que las obras a desarrollarse deberán aten- 
der necesidades en infraestructura de salud, 
educativa, asistencial, cultural comunitaria, 
productiva o recreativa de la población local 
destinataria. 

Que la presente medida permitirá a los traba- 
jadores participantes la adquisición de cono- 
cimientos en experiencias de trabajo califican- 
tes que mejoren sus posibilidades de inser- 
ción en la actual estructura ocupacional. 

Que para su mayor eficacia la presente línea 
de acción deberá instrumentarse en forma 
coordinada con los programas de empleo y 



mecanismos de estímulo a la inserción labo- 
ral que viene desarrollando este Ministerio. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídi- 
cos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la inter- 
vención que le compete. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por la Ley de Minis- 
terios N° 22.520 (texto ordenado por el De- 
creto N° 438/92) y sus modificatorias, y por la 
Ley N° 24.01 3. 

Por ello, 

EL MINISTRO 

DE TRABAJO, EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 
RESUELVE: 

Artículo 1 o — Créase el PROGRAMA DE EM- 
PLEO TRANSITORIO EN OBRA PUBLICA LOCAL 
CON APORTE DE MATERIALES "TRABAJADO- 
RES CONSTRUCTORES" que tendrá por objeto 
potenciar las habilidades y capacidades de traba- 
jadores desocupados mediante su participación en 
obras de infraestructura comunitaria o productiva 
que constituyan prácticas laborales calificantes y 
mejoren sus posibilidades de inserción en la ac- 
tual estructura ocupacional. 

Art. 2 o — Podrán ser beneficiarios del PRO- 
GRAMA TRABAJADORES CONSTRUCTORES 
los trabajadores desocupados incorporados al 
SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, insti- 
tuido por el Decreto N° 336/06, y los beneficiarios 
del PROGRAMA JEFES DE HOGAR, creado por 
el Decreto N° 565/02. 

Art. 3 o — Los proyectos de obra podrán ser eje- 
cutados por organismos públicos municipales, pro- 
vinciales, nacionales y entes autárquicos descen- 
tralizados del sector público con excepción de 
aquellos que, en el marco del Componente Mate- 
riales del PROGRAMA JEFES DE HOGAR, tuvie- 
ren pendiente de finalización obras aprobadas o 
hubieren incumplido intimaciones de reintegro de 
sumas dinerarias transferidas para su concreción. 

Podrán participar como instituciones cofinancia- 
doras organismos no gubernamentales u otro tipo 
de entidades. 

Art. 4 o — Los beneficiarios que participen en el 
PROGRAMA TRABAJADORES CONSTRUCTO- 
RES recibirán formación práctica que garantice la 
adquisición de las capacidades genéricas nece- 
sarias para desempeñarse en la industria de la 
construcción. 

Art. 5 o — El Ministerio financiará hasta el SE- 
TENTA POR CIENTO (70 %) del valor de los ma- 
teriales necesarios para la ejecución de las obras, 
por un monto máximo de PESOS NOVENTA MIL 
($ 90.000), y la entrega de un kit de herramientas 
y elementos de seguridad a los beneficiarios por 
un monto de hasta PESOS DOSCIENTOS SE- 
TENTA ($ 270) por beneficiario. 

Art. 6 o — Los organismos ejecutores de las obras 
contratarán a los beneficiarios o los incluirán en 
acciones de entrenamiento para el trabajo a través 
de los mecanismos previstos por el PROGRAMA 
DE INSERCIÓN LABORAL, creado por la Resolu- 
ción MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE- 
GURIDAD SOCIAL N° 45/06, o por la prestación 
de ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, insti- 
tuida por la Resolución MINISTERIO DE TRABA- 
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 696/06. 

Art. 7 o — Serán priorizados los planes de obra 
que prevean la contratación de los beneficiarios a 
través del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL. 

Art. 8 o — Los recursos que se asignen y las 
acciones que se deriven de la implementación de 
la presente medida estarán sujetos al sistema de 
control previsto por la Ley N° 24.156 de Adminis- 
tración Financiera y de los sistemas de control del 
Sector Público Nacional (Unidad de Auditoría In- 
terna del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL, Sindicatura General de 
la Nación, y Auditoría General de la Nación). 

Art. 9 o — Facúltase a la SECRETARIA DE EM- 
PLEO a dictar las normas reglamentarias, de im- 
plementación, seguimiento, supervisión y monito- 
reo necesarias para la instrumentación del pre- 
sente Programa. 

Art. 10. — Comuniqúese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí- 
vese. — Carlos A. Tomada. 



Ministerio de Economía y Producción 

COMERCIO EXTERIOR 

Resolución 980/2006 

Declárase procedente la apertura de revisión 
por expiración de plazo, de la medida dis- 
puesta por la Resolución N° 848/2001 del ex 
Ministerio de Economía, para operaciones 
con tubos de hierro o acero aleados o sin 
alear, excepto los de acero inoxidable, origi- 
narias de Japón. 



Bs.As., 13/12/2006 

VISTO el Expediente N° S01:00861 88/2006 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución N° 848 de fecha 
1 3 de diciembre de 2001 del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA, se fijaron medidas antidum- 
ping a las operaciones de exportación hacia 
la REPÚBLICA ARGENTINA de "...tubos de 
hierro o acero aleados o sin alear (excepto los 
de acero inoxidable), soldados, de sección cir- 
cular, incluso los de tipo de los utilizados en 
oleoductos y gasoductos, de diámetro exterior 
superior o igual a DOSCIENTOS CINCUEN- 
TA Y CUATRO (254 mm) milímetros pero in- 
ferior o igual a TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO COMA SEIS (355,6 mm) milíme- 
tros excepto los tubos de acero de entubación 
("casing") o de producción ("tubing"), del tipo 
de los utilizados para la extracción de petróleo 
o gas. . .", originarias de JAPÓN, las que se des- 
pachan a plaza por las posiciones arancela- 
rias de la Nomenclatura Común del MERCO- 
SUR (N.C.M.) 7306.10.00, 7306.30.00 y 
7306.50.00. 

Que mediante el expediente citado en el Vis- 
to, las firmas TUBHIER SOCIEDAD ANÓNI- 
MA y SIAT SOCIEDAD ANÓNIMA presenta- 
ron una solicitud de inicio de revisión por ex- 
piración de plazo de la medida impuesta por 
la Resolución N° 848/01 del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA. 

Que en base a las pruebas agregadas en el 
expediente mencionado en el Visto, la Direc- 
ción de Competencia Desleal dependiente de 
la Dirección Nacional de Gestión Comercial 
Externa de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTI- 
CA Y GESTIÓN COMERCIAL de la SECRE- 
TARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MI- 
NISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 
con fecha 1 de noviembre de 2006, elevó su 
Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura 
de Revisión. 

Que en el mencionado Informe se concluyó 
que "...a partir de la interrelación de la infor- 
mación presentada precedentemente, se en- 
contrarían reunidos elementos que permitirían 
iniciar el examen tendiente a determinar la 
posibilidad de recurrencia de prácticas comer- 
ciales desleales en el comercio internacional 
bajo la forma de dumping para las operacio- 
nes de exportación hacia la REPÚBLICA 
ARGENTINA de 'tubos de hierro o acero alea- 
dos o sin alear (excepto los de acero inoxida- 
ble), soldados, de sección circular, incluso los 
de tipo de los utilizados en oleoductos y ga- 
soductos, de diámetro exterior superior o igual 
a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
(254 mm) milímetros pero inferior o igual a 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
COMA SEIS (355,6 mm) milímetros excepto 
los tubos de acero de entubación («casing") 
o de producción ("tubing"), del tipo de los uti- 
lizados para la extracción de petróleo o gas', 
originarias de JAPÓN". 

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y 
GESTIÓN COMERCIAL, se expidió positiva- 
mente al respecto el día 3 de noviembre de 
2006, remitiendo a la COMISIÓN NACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR, por la Nota 
N° 276, copia del Informe Relativo a la Viabi- 
lidad de Apertura de Revisión. 

Que la COMISIÓN NACIONAL DE COMER- 
CIO EXTERIOR, organismo desconcentrado 
en el ámbito de la SECRETARIA DE INDUS- 
TRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, por medio del 
Acta de Directorio N° 1197 de fecha 15 de 
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noviembre de 2006, concluyó que "...que se 
han presentado suficiente elementos de prue- 
ba que justifican el inicio de una revisión por 
expiración del plazo de aplicación de las me- 
didas antidumping definitivas...". 

Que en la citada Acta indicó que "...están 
dadas en el expediente las condiciones rela- 
tivas a la relación de causalidad requeridas 
para justificar el inicio de la revisión de las 
medidas antidumping aplicadas por Resolu- 
ción ex MP N° 848/2001". 

Que a tenor de lo expuesto en los conside- 
randos anteriores, se encuentran reunidos los 
extremos exigidos por el Acuerdo Relativo a 
la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo Ge- 
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comer- 
cio de 1994 incorporado a nuestro ordena- 
miento jurídico mediante la Ley N° 24.425 
para proceder al inicio de la revisión. 

Que las Resoluciones Nros. 763 de fecha 7 
de junio de 1 996 y 381 de fecha 1 de noviem- 
bre de 1 996, ambas del ex- MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLI- 
COS, instituyen el contenido y los procedi- 
mientos referidos a la presentación de un cer- 
tificado en los términos del denominado con- 
trol de origen no preferencial, para el trámite 
de las importaciones sujetas a tal requerimien- 
to, de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo 
sobre Normas de Origen que integra el Acuer- 
do General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994, aprobado por la Ley 
N° 24.425. 

Que de acuerdo a lo dispuesto por las resolu- 
ciones citadas en el considerando preceden- 
te, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, CO- 
MERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA es la Autoridad de Aplicación del 
referido régimen y en tal carácter dispone los 
casos y modalidades en que corresponda 
cumplimentar tal control. 

Que a tal efecto puede decidir la exigencia 
de certificados de origen cuando la mercade- 
ría este sujeta a la aplicación de derechos 
antidumping o compensatorios o específicos 
o medidas de salvaguardia de acuerdo a lo 
dispuesto por el inciso b) del Artículo 2 o de la 
Resolución N° 763 de fecha 7 de junio de 1 996 
del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

Que en razón de lo expuesto en consideran- 
dos anteriores, resulta necesario instruir a la 
Dirección General de Aduanas dependiente 
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE IN- 
GRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en 
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN a fin de que mantenga la exi- 
gencia de los certificados de origen. 

Que ha tomado la intervención que le com- 
pete la SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÓ- 
MICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN. 

Que en concordancia con el Artículo 76 del 
Decreto N° 1326 de fecha 10 de noviembre 
de 1 998, la publicación de la presente resolu- 
ción en el Boletín Oficial se tendrá a todos los 
fines como notificación suficiente. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídi- 
cos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRO- 
DUCCIÓN ha tomado la intervención que le 
compete. 

Que la presente resolución se dicta en uso 
de las facultades conferidas por el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comer- 
cio de 1994 incorporado a nuestro ordena- 
miento jurídico mediante la Ley N° 24.425, los 
Decretos Nros. 1 326 de fecha 1 de noviem- 
bre de 1998 y 1283 de fecha 24 de mayo de 
2003. 

Por ello, 

LA MINISTRA 

DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

RESUELVE: 

Artículo 1 o — Declárase procedente la apertu- 
ra de revisión por expiración de plazo dispuesta 
por la Resolución N° 848 de fecha 13 de diciem- 
bre de 2001 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
para las operaciones de exportación hacia la RE- 
PÚBLICA ARGENTINA de "...tubos de hierro o 
acero aleados o sin alear (excepto los de acero 
inoxidable), soldados, de sección circular, incluso 



los de tipo de los utilizados en oleoductos y ga- 
soductos, de diámetro exterior superior o igual a 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (254 mm) 
milímetros pero inferior o igual a TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO COMA SEIS (355,6 mm) 
milímetros excepto los tubos de acero de entuba- 
ción («casing") o de producción ("tubing"), del tipo 
de los utilizados para la extracción de petróleo o 
gas...", originarias de JAPÓN, las que se despa- 
chan a plaza por las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M) 
7306.1 0.00, 7306.30.00 y 7306.50.00. 

Art. 2 o — Manténganse vigentes los derechos 
antidumping fijados por la Resolución N° 848/01 
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA a las opera- 
ciones de exportación hacia la REPÚBLICA AR- 
GENTINA del producto mencionado en el Artículo 
1 o de la presente resolución, hasta tanto se con- 
cluya el procedimiento de revisión iniciado. 

Art. 3 o — Notifíquese a la Dirección General de 
Aduanas dependiente de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS entidad 
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECO- 
NOMÍA Y PRODUCCIÓN, que las operaciones de 
importación que se despachen a plaza del pro- 
ducto descripto en el Artículo 1 o de la presente 
resolución, se encuentran sujetas al régimen de 
control de origen no preferencial en los términos 
de lo dispuesto por el inciso b) del Artículo 2 o de la 
Resolución N° 763 de fecha 7 de junio de 1996 
del ex- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

Art. 4 o — El requerimiento a que se hace refe- 
rencia en el artículo anterior se ajustará a las con- 
diciones y modalidades dispuestas por las Reso- 
luciones Nros. 763 de fecha 7 de junio de 1 996 y 
381 de fecha 1 de noviembre de 1996, ambas del 
ex- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, sus normas complemen- 
tarias y disposiciones aduaneras que las reglamen- 
tan. 

Art. 5 o — La presente resolución comenzará a 
regir a partir del día de su firma. 

Art. 6 o — La publicación de la presente resolu- 
ción en el Boletín Oficial se tendrá a todos los fi- 
nes como notificación suficiente. 

Art. 7 o — Comuniqúese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve- 
se. — Felisa Miceli. 



Administración Nacional de la Seguridad 
Social 

ASIGNACIONES FAMILIARES 

Resolución 1018/2006 

Baja de un empleador del Sistema Único de 
Asignaciones Familiares. 

Bs. As., 7/12/2006 

VISTO el Expediente N° 024-99-81059964-9-790 
del Registro de la ADMINISTRACIÓN NACIO- 
NAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), 
la Ley N° 1 9.722 de fecha 06 de julio de 1 972, 
la Ley N° 24.714 de fecha 02 de octubre de 
1996, la Ley N° 13.047 de fecha 28 de sep- 
tiembre de 1 947, la Resolución SSS N° 71 de 
fecha 27 de octubre de 1999, la Resolución 
SSS N° 14 de fecha 30 de julio de 2002, la 
Resolución D.E.-N N° 1289 de fecha 10 de 
diciembre de 2002, la Resolución D.E.-N 
N° 641 de fecha 29 de mayo de 2003, la Re- 
solución D.E.-N N° 1390 de fecha 17 de di- 
ciembre de 2003, la Resolución D.E.-N 
N° 1165 de fecha 01 de octubre de 2005 y la 
Resolución D.E.-N N° 683 de fecha 11 de 
agosto de 2006; 

CONSIDERANDO: 

Que en el expediente citado en el VISTO se 
tramita la exclusión del SISTEMA ÚNICO DE 
ASIGNACIONES FAMILIARES (SUAF) del 
empleador SPIELMANN RENATA con CUIT 
N° 27-1 1 31 741 1 -6, a CAMINEMOS JUNTOS 
CUIT N° 30-671 44776-6 y a la ASOCIACIÓN 
NUESTRA SRA. DE LUJAN DE SAN JOSÉ 
DE FLORES CUIT N° 30-54215704-2. 

Que la Ley N° 19.722 instituye el Sistema de 
Pago Directo de Asignaciones Familiares. 



Que es facultad de esta ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL dis- 
poner el pago de las prestaciones familiares 
a través del presente en atención a las mo- 
dalidades de la actividad y de las relaciones 
de trabajo y a las posibilidades administrati- 
vas, a cuyo efecto determinará las activida- 
des, zonas o regiones y oportunidad en que 
será implementado. 

Que el artículo 4 o de la Resolución D.E.-N 
N° 641/03 establece que las incorporaciones 
al Sistema Único de Asignaciones Familiares 
(SUAF), se realizará conforme las pautas y 
cronograma que, oportunamente, establece- 
rá la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Que la Resolución D.E.-N N° 683/06 ha in- 
cluido al empleador SPIELMANN RENATA 
con CUIT N° 27-1 1 31 741 1 -6, a CAMINEMOS 
JUNTOS CUIT N° 30-671 44776-6 y a la ASO- 
CIACIÓN NUESTRA SRA. DE LUJAN DE 
SAN JOSÉ DE FLORES CUIT N° 30- 
54215704-2 al Sistema Único de Asignacio- 
nes Familiares en virtud de no registrarse irre- 
gularidades en los datos obrantes en la base 
informática Administrador de Empresas (ADE) 
perteneciente a la ADMINISTRACIÓN NA- 
CIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Que la Resolución SSS N° 71/99 determinó 
que continuarían excluidos del régimen insti- 
tuido por la Ley N° 24714, los establecimien- 
tos comprendidos en el Estatuto de los Esta- 
blecimientos Privados de Enseñanza aproba- 
do por Ley N° 13.047. 

Que el empleador SPIELMANN RENATA con 
CUIT N° 27-1 1 31 741 1 -6, el empleador CAMI- 
NEMOS JUNTOS con CUIT N° (30- 
67144776-6) y el empleador ASOCIACIÓN 
NUESTRA SRA. DE LUJAN DE SAN JOSÉ 
DE FLORES con CUIT N° 30-54215704-2 se 
encuentran alcanzados por la Ley N° 1 3.047. 

Que el empleador SPIELMANN RENATA con 
CUIT N° 27-1 1 31 741 1 -6, el empleador CAMI- 
NEMOS JUNTOS con CUIT N° (30- 
67144776-6) y el empleador ASOCIACIÓN 
NUESTRA SRA. DE LUJAN DE SAN JOSÉ 
DE FLORES con CUIT N° 30-5421 5704-2 han 
solicitado ser excluidos del Sistema Único de 
Asignaciones Familiares por tratarse de Es- 
tablecimientos de Enseñanza. 

Que esta ANSES ha realizado las labores 
correspondientes, a los efectos de corrobo- 



rar la veracidad de lo manifestado por los 
empleadores, considerando pertinente la pe- 
tición realizada por los mismos. 

Que sin perjuicio de lo expuesto, cuando las 
razones que dieron lugar a su establecimien- 
to desaparecieren o variaren, podrá suspen- 
derlo o dejarlo sin efecto, en cuyo caso el pago 
de las asignaciones correspondientes estará 
a cargo de los empleadores a través del Sis- 
tema de Fondo Compensador. 

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos, opor- 
tunamente, ha tomado la intervención de su 
competencia mediante la emisión del Dicta- 
men N° 33.626 de fecha 1 de noviembre de 
2006. 

Que, en consecuencia, procede dictar el acto 
administrativo pertinente. 

Que la presente Resolución se dicta en uso 
de las facultades conferidas por el artículo 36 
de la Ley N° 24.241 , el artículo 3 o del Decreto 
N° 2741/91 y el Decreto N° 106/03. 

Por ello, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LAADMINISTRACION NACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

RESUELVE: 

Artículo 1 o — Dése de baja del Sistema Único 
de Asignaciones Familiares (SUAF) al emplea- 
dor SPIELMANN RENATA con CUIT N° 27- 
11317411-6, al empleador CAMINEMOS JUN- 
TOS con CUIT N° (30-67144776-6) y al emplea- 
dor ASOCIACIÓN NUESTRA SRA. DE LUJAN 
DE SAN JOSÉ DE FLORES con CUIT N° 30- 
542157042 incluidos por Resolución D.E.-N 
N° 683/06, desde su ingreso. 

Art. 2 o — Los empleadores excluidos por la pre- 
sente del Sistema Único de Asignaciones Fami- 
liares deberán continuar abonando las asignacio- 
nes familiares correspondientes a sus trabajado- 
res bajo relación de dependencia conforme lo es- 
tablecido por la Ley N° 1 3.047 y la Resolución SSS 
N° 71/99. 

Art. 3 o — Dése cuenta a la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP). 

Art. 4 o — Regístrese, comuniqúese, publíque- 
se, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE- 
GISTRO OFICIAL y archívese. — Sergio T Mas- 
sa. 



ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 

Resolución 3631/2006 

Fíjase la Tasa de Fiscalización y Control para el año 2006, que será abonada por cada Socie- 
dad Licenciataria, por cada Comercializador y/o por cada Subdistribuidor de Gas. 

Bs.As., 1/12/2006 

VISTO la Ley 24.076 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1 738 del 1 8 de Setiembre de 1 992 
y el Expediente N° 9590/05 del REGISTRO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
(ENARGAS), y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 26.078 sancionada el 22 de Diciembre de 2005, publicada en el Boletín Oficial el 
12 de Enero de 2006, aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2006, que comprende el presupuesto del Ente Nacional Regulador del Gas (ENAR- 
GAS), distribuido por Decisión Administrativa N° 1/06 del Jefe de Gabinete de Ministros. 

Que de acuerdo al presupuesto aprobado, la Tasa de Fiscalización y Control para el ejercicio 
2006 ha quedado fijada en la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIEN- 
TOS DOCE MIL ($ 25.412.000.-). 

Que no obstante ello, la Ley 26.1 75 sancionada el 29 de noviembre de 2006 y publicada en el 
Boletín Oficial el 30 de Noviembre de 2006, modificó dicho Presupuesto General de la Admi- 
nistración Nacional para el Ejercicio 2006 y en consecuencia, el presupuesto del Ente Nacio- 
nal Regulador del Gas (ENARGAS). 

Que de acuerdo a esta modificación presupuestaria, la Tasa de Fiscalización y Control para el 
ejercicio 2006 ha quedado fijada en la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES CUATRO- 
CIENTOS DOCE MIL ($ 28.412.000.-). 

Que, a efectos de asegurar el correcto desempeño de las funciones asignadas por la Ley 
N° 24.076 a esta Autoridad Regulatoria, y atento a lo dispuesto en la reglamentación del 
Artículo 63 de la citada Ley por el Decreto N° 1 738/92, este Organismo de Control se encuen- 
tra facultada para fijar los mecanismos de recaudación de la Tasa. 

Que a fin de determinar la distribución del pago de la Tasa de Fiscalización y Control del año 
2006, se cuenta con la información correspondiente a los ingresos brutos por la actividad 
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regulada que surge de los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2005 de las Distribuido- 
ras, Transportistas y Subdistribuidores de Gas, presentados ante esta Autoridad Regulatoria 
en cumplimiento de la Resolución ENARGAS N° 60/94 modificada por la Resolución ENAR- 
GAS N° 362/96. 

Que asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las Resoluciones ENARGAS N° 35/93 y 3/94 
se han incorporado nuevos sujetos a la actividad regulada por esta Autoridad, en su carácter 
de Subdistribuidores. 

Que el artículo 3 o de la Resolución ENARGAS N° 35/93 establece que los Subdistribuidores 
deberán abonar una Tasa de Fiscalización y Control elaborada con similares parámetros que 
para las Licenciatarias de Distribución de Gas. 

Que en el curso del año 2006, los Transportistas, Distribuidores, Subdistribuidores y Comer- 
cializadores han efectuado pagos a cuenta de la Tasa de Fiscalización y Control del Año 2006 
de acuerdo a lo dispuesto por las Resoluciones ENARGAS N° 3436/06; 3526/06 y 3589/06. 

Que, además los Subdistribuidores han efectuado los pagos a cuenta de la Tasa de Fiscaliza- 
ción y Control que se les requiriera oportunamente, en cumplimiento de lo dispuesto por la 
Resolución ENARGAS N° 35/93 y concordantes. 

Que habiéndose determinado el excedente del año 2005, y conforme lo dispuesto en la regla- 
mentación del artículo 63 de la Ley 24.076 por Decreto 1738/92, corresponde su asignación 
al presente ejercicio, aplicándose a la determinación de la Tasa de Fiscalización y Control. 

Que dicho excedente asciende a PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL SETENTA Y DOS ($5.637.072.-). 

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del 
presente acto en virtud de lo dispuesto por los Artículos 62 y 63 de la Ley N° 24.076 y su 
reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1738/92. 



TASA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL ANO 2006 - SALDO FINAL ULTIMO VENCIMIENTO 



Por ello, 

EL DIRECTORIO 

DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 

RESUELVE: 

Artículo 1 o — Fíjase la Tasa de Fiscalización y Control para el año 2006 en la suma de PESOS 
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL ($ 28.41 2.000.-), que será abonada por cada 
Sociedad Licenciataria, por cada Comercializador y/o por cada Subdistribuidor de Gas conforme el 
detalle obrante como Anexo I (Columna Tasa de Fiscalización 2006) de la presente Resolución. 

Art. 2 o — A la Tasa Fijada en el Artículo 1 o deberá descontársele, la suma de PESOS CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS ($ 5.637.072.-), conforme se lo 
determina en el Anexo I, (Columna Excedente 2005), correspondiente por asignación al presente ejer- 
cicio del excedente del año 2005. 

Art. 3 o — Al neto resultante según lo previsto en el artículo anterior deberá descontársele los 
importes pagados a cuenta en concepto de anticipo, por cada sujeto, de acuerdo a lo dispuesto por las 
Resoluciones ENARGAS N° 3436/06; 3526/06 y 3589/06 y/o los importes abonados por los Subdistri- 
buidores a requerimiento del Organismo en cumplimiento de la Resolución ENARGAS N° 35/93, se- 
gún corresponda. 

Art. 4 o — Establécese como fecha de vencimiento el 1 4 de Diciembre de 2006 para el ingreso del 
saldo resultante por aplicación de los artículos 1 o , 2 o y 3 o precedentes. 

Art. 5 o — En los casos en que del Anexo I adjunto (Columna Vto. 14/12/06), surja un importe a 
favor de la Licenciataria y/o Subdistribuidor, el mismo será aplicado al pago de la Tasa Anual para el 
año 2007. 

Art. 6 o — Comuniqúese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL 
y archívese. — Fulvio M. Madaro. — Carlos A. Abalo. — Ricardo D. Velasco. 
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7.061068% 


1.969.527,00 




1 977 746,00 


391 345.00 


1 586 401 OO 


353.092,00 


346 655.O0 


355 985,00 


S30 669.0O 




630. sea, OO 


Gamurii Gm de¿ Sur S A 


282.600 OOg 29 600,00 


150 400,00 


102.60O.00 


3,987153% 


1 123 420.00 




1 116 768, OO 


222 191, OO 


894 577,00 


200472.00 


195 139.00 


200 705,00 


298 261,00 




296.261.00 


G»N*< SA 


3O.4O0 0OÍ 4 600,00 


14200.00 


11.600 00 


0,450789% 


127 014 00 


126 262, OO 


21 261 OO 


105.001,00 


19 183.00 


16530,00 


17 406,00 


51 882 ,00 




61.862,00 


Gas Anda* S A 


112.200,00 


0.00 


O.OO 


112.200.00 


4,360219% 


1.228 535, OOfl 


1.221.261,00 


248 358, OO 


972.903,00 


224 082.00 


193 100.00 


218 117.00 


337 604,00 




337.804,00 


Gasoducto dd Pacific* Argentino S A 


56.300.00 


0.00 


0.00 


56 300 OO 


2.167862% 


616 458, OO 




612.807.00 


118 221,00 


494 586,00 


106 666,00 


91 916,00 


96 785.0O 


199.217,00 




166.217,00 


I Gasoducto Noraoda» Argentino S A 


97 900 00 


20. OOO.OO 


O.OO 


77 900 OO 


3027282% 


852 967,00 




847 917,00 


178 267,00 


669 650,00 


160 842,00 


138 603,00 


149 954,00 


220 251 .OO 




220.261,00 


Gaaoducto Guanea r4oroe*ie Ldta íAíscama> 


100.100.00 


O.OO 


0.00 


10O. 100.00 


3890000% 


1 096 046.00 




1 089 556.0O 


181 771,00 


907 785.00 


164 004,00 


141 .328,00 


148 812.00 


453 641,00 




463.641.00 




75.100.0O 


O.OO 


OO 75 1O0.OO 


2.918471% 


822 308 OO 




81 7.439.00 


160 510,00 


656 929.00 


144 821,00 


124. 797 OO 


147.45100 


239 860,00 




236.8*0,00 


Cruz da) Sur SA 


3900 00 


O.OO 


O.OO 


390O.00 


0,151556% 


42 703.00 




42.4S0.0O 


8 645.0O 


33 805,00 


7800.00 


6722,00 


7 076, OO 


12205.00 




12.206,00 




4.200 OO 


0OO 


ooo 


4 2O0.00 


0,163217% 


45 966 OO 




45 716.O0 


9 57S,O0 


36 1 37JDO 


8643,00 


7 447.00 


7 872^00 


12 M^ t OO 




12.176,00 


[ TOTAL TRANSP. Y DtSTRJS. 1) 


4.363.400^00 


t*0.4O0.0O 


1.236.000,00 


2.666.000,00 


66.66% 


26.066.601,00 


0,00 


27.61 6.201 ,00 


6.641. 664,00 


22.377.617,00 


6 OOO. OOO ^ OO 


4.760.416,00 


4.643.762^00 


¡ 7.663.340,00 


0,00 


7.663.340,00 


I Servicio de Gas Junn S A 


4 892 OO 




2.931 .OO 


1 961.00 


0,076207% 


21 472. OO 




21 345,00 


3 891 .OO 


17454,00 




3907,00 




13.547,00 




13.647,00 


EmgMud SA 


4.659 OOl 


2T74.00 


1 885 00 


0,073253% 


20 640.00 




20.518,00 


4 003 l OO 


16.515,00 




3 624, OO 




12.891 .OO 




12.891,00 


I Cooperativa O y SP Batan 


277 OO 




146.00 


131 00 


0,005091% 


1 434.00 




1 426.00 


305,00 


1 121.00 




238, OO 




883.00 




863,00 


[ Coop Swvícnm Públicos Handecson 


563 00 




3O2O0 


261 .OO 


0.010143% 


2 858.00 




2 841,00 


559.00 


2282,00 




434,00 




1 848.00 




1 .646,00 




3 196 00 




1 641.00 


1.355.00 


0.052657% 


14 837, OO 




14 749.00 


2 523,00 


12226.00 




1.963 OO 




10263.00 




10.263,00 


Cía da Gm de ka Costa S A 


2. 062 OO 




1 243 00 


639 OO 


0.032604% 


9 187, OO 




9 132.00 


2282.00 


6850,00 




1 772, OO 




5 076,00 




fi.073.OO 


Coop. Sarv. Púbacos de Suipacna (COESA) 


1.O42 0O 




564. OO 


476. OO 


0.018576% 


5 234 OO 




5203.00 


687.00 


4516,00 




534,00 




3982.00 




3.662.00 


! Coop Servicios Pübfceos Lo* Cárdate* 


324 OO 




372.00 


-48. OO 


-0.001865% 


-526. OO 


SOO.OO 


500,00 


300,00 


20000 




100.00 




100,00 




100,00 


I Gas deí Sur SA 


4.598 00 




2 96SOO 


1 63O.0O 


0.063344% 


17846 OO 




17. 742, OO 


813,00 


16.929, OO 




4458.00 




12.471.00 




12.471,00 


Coop da Sar Públicos O* Fatima Lída (COSEFA) 


1 .022.00 




56S.OO 


f 457.00 


0,017760% 


5 0O4.0O 




4 974,00 


592.00 


4382,00 




689, OO 




3 693, OO 




3.663,00 


Emprendimiento* 2O01 SRL Correa de Bustos 


964. OO 




323.00 


^ 641.00 


0,024910% 


7 019 OO 




6 977,00 


771.00 


6.206, OO' 




599,00 




5 607,00 




6.«07,DO 


1 Dirgas SA. (Monte Bovy) 


364 OO 




180.00 


184,00 


0,007150% 


2 015.OO 




2 003.00 


429.00 


1 574.00 




3340O 




1 240,00 




1.240,00 


1 Empngas SA ( Vito Carlos Paxjy Sart Francisco) 


2.362 OO 




1 106.OO 


1 256 OO 


0,D4881O% 


13753.0O 




13 671 .OO 


5 663,00 


8 006. OO 




917.00 




7.091 OO 




7.091,00 


[ Coop. Elec o/y S Púbfceo* y Viv»entía { Carnenlto ) 


123 OO 




246. OO 


-125 OO 


-0,004858% 


-1.369, OO 


500.00 


500.00 


0.00 


500,00 




250.00 




., , .,250,00 




260 ,00 


Coop Servidos Púbeeoe d« Carneo Aldao 


291 OO 




136. DO 


155.00 


0,006023% 


1 697. OO 




1 687,00 


313.00 


1 374. OO 




3O6.00 




1068, OO 




1.066j00 


Coop de Sarv PúoJwso* Arroyito 


8OS.00 




405.00 


403.00 


0,015661% 


4 413.0O 




4. 387,00 


785, OO 


3.602,00 




81U» 




2.791 OO 




2.731,00 


Isla Verde Gas SA 


240 00 




121,00 


119.00 


004624% 


1 3O3.00 




1 295CO 


262 OO 


1 033.00 




2O3.00 




83O0O 




630,00 


Coop. de Sarv. Púbeeoe Cruz Arta 


506 OO 




194. OO 


312 OO 


0,012125% 


3 416 OO 




3 396 OO 


758,00 


2 638, OO 




552,00 




2 086,00 




2.066^00 


Coop de Prov de Obras y SP de Gra! Bakjtsswa Ltda 


141 00 




64.00 


77 OO 


0,002992% 


643.00 




838,00 


174,00 


664,00 




163,00 




50100 




601,00 


Redenga* SA (Parara > 


8.749 00 




4 9S2.00 


3.79700 


0,147556% 


41 575.0O 




41. 329, OO 


6 871, OO 


32 458,00 




6 896, OO 




25 560 00 




25.6SO,00 


| Coop Tabacaleros Jufiry 


589 OO 




451 00 


136 OO 


0.005363% 


1 511.00 




1.511,00 


323, OO 


1.188,00 




250.00 




938 OO 




636,00 


M Coop O y Sarv Put> de Tostado 


136 00 




104. OO 


34.00 


0.001321% 


372 OO 


50000 


SOO.OO 


17,00 


483,00 




242.O0 




241 00 




241,00 


| Coop. Sarv Fraock 


295.00 




1S30O 


1120O 


0.004352% 


1 226 OO 




1.219,00 


1750O 


1 044,00 




246,00 




798,00 




766,00 


i Coop Sarv Putohco* Mjrpriy 


259.00 




160 OO 


9S.OO 


0,003847% 


1.084 OO 




1 .078,00 


232,00 


646.00 




179,00 




667.00 




667,00 


I F«mat Gas SA 


1.O5O.0O 




607. OO 


443 OO 


0,017215% 


4.851 .OO 




4.822.0O 


1 103,00 


3719,00 




770.00 




2949.00 




2.949.00 


| Coop de O y Sarv Put> San Jerbrarrto Sud Ltda 


120.00 




74 OO 


46.0O 


0,001788% 


5O4.0O 




501,00 


94.00 


407.00 




203,00 




204,00 




204,00 


H Dwthgas SA (Todos k» Em prendimientos) 


29 201.00 




43 127 OO 


-13 926 OO 


-0,541180% 


-152.483.00 


5O0OO 


SOO.OO 


O.OO 


500,00 




250.00 




250,00 


11.424,00 


-11.174,00 


| Mutet Conetrueeione* SRL (Todos tos Emp ) 


566 00 




55.00 


511.00 


0,019858% 


5 595.00 




5.562.0O 


1 143.0O 


4 419,00 




953.00 




3.466.00 




3.466,00 


| Coop Tras Umrtes (Ceríro Afl ricota El Pato) 


162.00 




95.001 67.0O 


0,002604% 


734.00 




729.0O 


156.0O 


i 573.00 




172.0O 




401,00 




401,00 


| Coop Ltda de Elec y Ser Anexos de Jeppener 


SOO.OO 




320.00 


160.00 


0.006995% 


1 971.00 




1.959.00 


278.0O 


1 681 ,O0 




396.0O 




1 2S3.00 




1.263,00 


K Coop de O S Pub. A** y Viv Carear afta Ltda 


613.00 




376, OO 


237 OO 


0,009210% 


2 595.0O 




2580.00 


583.0O 


1.997,00 




452.00 




1 545.00 




1 .646,00 


| Coop de O Sarv Púbtacos San BasJbo Ltda 


245 00 




111,00 


134.00 


0,005207% 


1 467 OO 




1 459,00 


239.0O 


1.220.00 




280,00 




940.O0 




94C.00 


8 Tecnoga* Patagónica S A 


1.778.00 




1.091,00 


687,00 


0.026698% 


7 522.00 




7478,00 


1 922,00 


5 556.00 




1.O9O.00 




4 466,00 




4.466.00 


K Gas de Monte Maíz SA 


723 00 




40G0OB 314.00 


0,012202% 


3 438, OO 




3418,00 


603,00 


2815,00 




635 OO 




216O.O0 




2.160,00 


| Coop F-EL ümtad* 


734 00 




850. OoV -116.00 


-O 004508% 


-1. 270.00 


SOO.OO 


500,00 


0,00 


SOO.OO 




2SOOO 




25O.00 




260,00 


Coop Electrice Laguna Larga Ltda 


356 00 




199. OOl 157.00 


0006101% 


1 719 OO 




1.709,00 


342.00 


1 367.00 




298,00 




1 O69.O0 




1.066,00 


Hidrocarburo* deí Neupuen S A 


5.006 00 




5.568.00 


-562 OO 


-0.021840% 


-6 154.00 


500,00 


5OO0O 


792,00 


-292.00 




-146, OO 




-146.0O 


1 854.71 


-2.000,71 


Distributdora Gas Gesei SA 


2.282. OO 




1 509.00 


773.00 


0.030040% 


6464 OO 




8.41 4.00 


1658,00 


6. 756, OO 




1 478.00 




5.276,00 




6.276O0 


Coop. de Obras. SP y S Hamando Llda 


674 OO 




261 OO 


41300 


0016060% 


4 522.00 




4 495.00 


687.00 


3808,00 




534.00 




3 274,00 




3. 274, OO 


Coop de Agua Potable y SP Humootdt Ltda 


7S2.00 




555.00 


197.00 


0.007656% 


2 157 OO 




2 1 44.00 


361 ,00 


1.783, OO 




408.00 




1 375,00 




1.376,00 


Coop Prov. Ob y SP oe Vrv de SaJbqueto 


523. OO 




318.00 


205.00 


0.007967% 


2.245. OO 




2 231.00 


i 461 .OO 


1.750,00 




372.00 




1 376.00 




1.376,00 


Gubetco Gas S A 


71 OO 




10.O0 


61 OO 


0,002371% 


ees 00 




664.0O 


j O.OO 


664.O0 




250.00 




414.00 




414,00 


H San Jerónimo Norte SAP.E.M 


431. OO 




261 OO 


170. OO 


0,006606% 


1.861. 00 




1 850, OO 


351.00 


1 499.00 




273.0O 




1 226.00 




1.226.00 


| Tomsu SA. 


226. OO 




127.O0 


99 00 


0.003847% 


1.064. OO 




1.O84.O0 


174.00 


910.00 




208,00 




702.0O 




702.0O 


H Servicios y Emprendimisriro* S A (Avellaneda) 


25 OO 




19.00 


6.00 


0.000233% 


66.0O 


500.00 


| SOO.OO 


14,0O 


486.00 




243.00 




243,00 




243, OO 


Ij Esperanza Servicios S A 


1.462 OO 




722 OO 


740.00 


0,028757% 


8 103 OO 




8055.00 


1 73O.00 


6.325.O0 




1 344.00 




4 981,00 




4.981,00 


¡¡ Aeoc Coop Transe de Gas (TRANSGAS) 


659 0O 




697, OO 


[ -38.00 


-0.001477% 


-416 OO 


500.00 


500,00 


O.OO 


500,00 




2S0.O0 




250,00 




260,00 


9 SatubaJ 


1.584 OO 




674. OO 


I 910.OO 


0035364% 


9964 OO 




9905,00 


1 519.00 


8386.00 




1 429.00 




6957.00 




6.6*7jOO 


1 Coop. Prov SE Agua y Otros oe Morsa Ltda 


OO 




O.OO 


l OOO 


O 000000% 


O.OO 


SOO.OO 


500,00 


O.OO 


500,00 




250,00 




250.00 




2 60, OO 


Cartos Paz Gas Soc de Economía Moda 


O.OO 




O.OOl OOO 


0,000000% 


OOO 


SOO.OO 


500,00 


O.OO 


5O0.OO 




250,00 




250.00 




2 60. OO 


Coop SP Ltda Puetote Carnet 


O.OO 




o.oofl OOO 


0.000000% 


[ 00 


SOO.OO 


500,00 


O.OO 


500,00 




25O.0O 




250. OO 




260,00 


Buenos Airas Gas S A 


O.OO 




O.OO 


O.OO 


0,000000% 


O.OO 


500.00 


500,00 


O.OO 


500.00 




2SO.OO 




250,00 




2 60, OO 


Ente Regional Bomba! S«asnd 


1.2S4 0O 




678.00 


406,00 


O 015778% 


4 446 OO 




4.419,00 


947,00 


3472,00 




738.0O 




2 734 ñ OO 




2.734J» 


TOTAL OUBDtSTRIBUIDOR ES 2) 


as. 6 ii 4 oo 


0,00 


61.24C.OO 


6.2*6,00 


0.32% 


•0.49* ; 00 


! 6.000,00 


266.799,00 


j 46.906,00 


206.894,00 


0.00 


43.601.00 


0,0O 


163.063,00 


13.276,71 


146.614,29 


Rafael G Albanaai S A 












8 OOO.OO 




8000.00 


1 895.0O 


6 105,00 




3.052.00 




i 3053,00 




3.063.00 


Gesmarket S.A 












80O00O 




8 OOO.OO 


1 895.00 


6 105.00 




3 052.00 


|¡ 3053,00 




3.063,00 


AES Energy Ud 












8 000.00 




8000.00 


1 895.0O 


6 105,00 




3.052.00 


3053, OO 




3.063,00 


Energy Consuftina Services S.A 












8 000.00 




8.000.00 


1 895.0O 


6 105.00 




3 052.0O 


D 3053,00 




3.063,00 


AES Paraná Gas S.A 












8 0O0 L 0O 




8.O0O.0O 


1 895.0O 


6 105.00 




3052.00 


fl 3053.0O 




3.063. OO 


Pan American Enargy LLC 












8OO00O 




8000.00 


1 895.00 


6.105. OO 




3 052.00 


tt 3 053,00 




3.063,00 


Duke Energy Internacional Sourrtsrn Con» SRL 












eooooo 




BOOO.OO 


1 895.00 


6 105,00 




3 052 h 0O 


B 3053,00 




3.063,00 


Repsol YPF S A 












8 000.00 




8 OOO.OO 


1 895.0O 


6 106,00 




3 052.00 


U 3053, OO 




3.063,00 


World Energy Busineea SA 












6 0O0OO 




6 000.00 


1 895,00 


6 10500 




3 052.OO 


11 3 05300 




3.063,00 


Natura} Energy 












8 OOO.OO 




8000.00 


1 895,00 


6 105,00 




3 052.00 




3 053,00 




3 .063, OO 


Comerciaicradora de Energía del Msrcoeur SA. 












eooooo 




8.000.00 


1 895, OO 


6.106,00 




3.0S2.00 




3053, OO 


i 3.063,00 


Tecgas Argentina S.A 












eooooo 




8 OOO.OO 


1 895, OO 


6 105,00 




3 052.00 




3053 OO 




3.063,00 


Winteraha* Energía S A 












eooooo 




8.000,00 


1 895, OO 


6 105,00 




3052,00 




3053, OO 




3.063.00 


ElyS S.A. 












eooooo 




8.000,00 


1 895,00 


6105,00 




3 052,00 




3053,00 




3.063,00 


CMS Gomare «Aradora oe Energia S A 












e 000,00 




8 OOO.OO 


1 895, OO 


6105,00 




3052.OO 




3053.00 




3.063,00 


Powerco S .A 












8.000.00 




8000,00 


1 895, OO 


6 1O50O 




3,052,00 




3053 r OO 




3.063,00 


Gas Meridional SRL 












eooooo 




8.000,00 


1 896, OO 


6 106 OO 




3 052,00 




3 053.O0 




3.063,00 


Comerciakzadora de Gas Natura* S.A 












8.000.00 




8.000,00 


1 895, OO 


6 105,00 




3.052.0O 




3 053, OO 




3.063,0O 


Gaamarra Energy S.A 












eooooo 




8.000,00 


1 895, OO 


6 105, OO 




3.O52.O0 




3 053, OO 




3.063,00 


Enargan SA 












e 000.00 




8.000,00 


1 895, OO 


6 105,00 




3 052,00 




3 053,00 




3.063,00 


Energy Traders S A 












8.000.00 




8.000,00 


1 895,00 


6 10500 




3 052,00 




3 O53O0 




3.033,00 


Metroenergia S A 












e 000.00 




8.000,00 


948, OO 


7.O52.0O 




3 526, OO 




3 526, OO 




3.S26.DO 


Enarsud Energy S.A 












8 000.00 




s.000.00 


948, OO 


7 052,00 




3526,00 




3 526 OO 




3.629.0O 


Phjspetrot S A. 












8 OOO.OO 




8 000,00 


948, OO 


7 052,00 




3 526,00 




3 526, OO 




3.S26.0O 


Mobil Argentina S A 












eooooo 




eooooo 


946,00 


7. 052,00 




3526,00 




3 526 OO 




3.626,00 


Energw A SotucionN S A 












e 000 00 




8.000.00 


946, OO 


7.O52.0O 




3.526,00 




l 352600 




3. 623,00 


Enargdt S A 












eooooo 




eooo.oo 


948,00 


705200 




3526,00 




3 526, OO 




3.S2C.OO 


Compartía Petrolera COPSA S A 












s 000.00 




8.000.00 


O.OO 


8 OOO.OO 




4 OOO.OO 




4 000,00 




4.000.00 


ENARSA S A 












8.000.00 




8 OOO.OO 


OOO 


eooooo 




4 000,00 




4 000,00 




4.000,00 


La Ceeuebdad 5 A 












4 000 00 




4 OOO.OO 


O.OO 


4 OOO.OO 




O.OO 




4.0O0.00 




4.000,00 


TOTAL COMERC1AUZADORES 3) 












236.0O0.00 


0,00 


236.000^00 


46.463,00 


( 190.617.0O 


0.00 


63.246.00 


O^OO 


í 67.266,00 


o i oo 


97.266.00 










1 












| 








I 






TOTAL GENERAL 


4.442.tlí ,00 


j 660.400, OO 


1.31t.24*>,O0 


l. 2.673.266.00 


1 T 00 


26.412.000,00 


6.000,00 


26.412.000,00 


6.637.072,00 


I 22.774.626,00 


6.000.000,00 


I __. *- **J^**t*^ 99. 


4.643.762,00 


) 7.943.702.0O 


13.278.71 


7.930.423,26 



1) La participación de cada Transportista y Distribuidor en la determinación de la Tasa de Fiscalización y Control año 2005, ha sido calculada en función de los ingresos brutos por la actividad regulada de 
acuerdo a los Estados Contables al 31/12/2005 informados al Ente. 

2) Los Subdistribuidores autorizados por el Ente pagan la Tasa Anual en dos cuotas, siendo el mínimo quinientos pesos ($ 500). 

3) Los Comercializadores abonarán la suma de pesos ocho mil ($ 8000) como Tasa de Fiscalización y Control correspondiente al año 2006. 
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Secretaría de Energía 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Resolución 1780/2006 

Establécese un régimen de excepción de la 
operatoria contemplada por la Resolución 
N° 406/2003, para la obtención del reconoci- 
miento de los mayores costos de parte de 
aquellos generadores que pudiesen demos- 
trar que la metodología implementada no les 
permite cubrir sus costos de operación y 
mantenimientos mínimos. 



Bs. As. ,13/12/2006 

VISTO el Expediente S01:01 43056/2003 del Re- 
gistro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVI- 
CIOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que en las actuaciones mencionadas en el 
Visto fue dictada la Resolución SECRETARIA 
DE ENERGÍA N° 406 de fecha 8 de septiem- 
bre de 2003, sancionada en virtud de las fa- 
cultades conferidas por el Artículo 37 de la Ley 
N° 15.336, los Artículos 36 y 85 de la Ley 
N° 24.065 y el Artículo 1 o del Decreto N° 432 
de fecha 25 de agosto de 1 982. 

Que a través de la misma se buscó minimizar 
los riesgos de desabastecimiento, así como 
favorecer que las empresas comprometidas 
con el funcionamiento del MERCADO ELÉC- 
TRICO MAYORISTA (MEM), cubrieran míni- 
mamente los costos requeridos para la opera- 
ción y el mantenimiento, ajustando transitoria- 
mente el mecanismo de pago, no desconocien- 
do la acreencia de quienes proveyeron el pro- 
ducto, pero sí buscando evitar, ante la reali- 
dad de que los recursos recaudados pudieran 
resultar insuficientes para afrontar la totalidad 
de las acreencias, que algunos productores de- 
bieran parar sus plantas por no poder cubrir 
sus costos de operación, si se aplicara el crite- 
rio de proporcionalidad que existiera previo al 
dictado de dicha Resolución. 

Que por su parte, la Resolución de mención 
contempló, para aquellas centrales de gene- 
ración eléctrica que no pudieran cubrir sus 
costos mínimos de operación y mantenimien- 
to mediante el mecanismo allí implementado, 
la posibilidad de solicitar el saldo necesario 
para el cubrimiento de los mismos. 

Que en ese sentido, el Artículo 5 o , Segundo 
Párrafo de la Resolución SECRETARIA DE 
ENERGÍA N° 406 de fecha 8 de septiembre de 
2003, establece: "Aquellas empresas que no 
cubran sus costos mínimos de operación y 
mantenimiento, deberán presentar al ORGA- 
NISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) 
un informe fundando sus reales costos, los cua- 
les podrán ser auditados por dicho Organismo 
en caso de existir dudas o discrepancias. Una 
vez aceptados por el ORGANISMO ENCAR- 
GADO DEL DESPACHO (OED), los mismos 
deberán ser elevados a la SECRETARIA DE 
ENERGÍA para su eventual aprobación". 

Que a fojas 250/1 de las actuaciones de men- 
ción, se encuentra agregada una Nota de la 
empresa HIDROELÉCTRICA RIO HONDO 
S.A. en la cual indica, entre otras considera- 
ciones, que a partir de la implementación de la 
Resolución SECRETARIA DE ENERGÍA 



N° 406 de fecha 8 de septiembre de 2003, este 
Organismo le ha venido reconociendo los cos- 
tos reales presentados y auditados por el OR- 
GANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO 
(OED). Asimismo, expresa que la operatoria 
de tener que presentar mensualmente la de- 
claración de costos, el posterior informe del 
ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPA- 
CHO (OED) y su aprobación por parte de la 
SECRETARIA DE ENERGÍA, importa un dis- 
pendio de actividad administrativa que podría 
ser asignada a otros propósitos. 

Que las notas particulares que presenta el 
grupo de generadores cuya potencia instala- 
da resulta ser igual o menor a CIEN MEGA- 
VATIOS (100 MW), además de las razones 
expresadas por la empresa generadora en la 
nota premencionada, han dejado demostra- 
da la necesidad y conveniencia de contar con 
un régimen de excepción de la operatoria 
contemplada para la obtención del reconoci- 
miento de los mayores costos de parte de 
aquellos generadores que pudiesen demos- 
trar que la metodología implementada no les 
permite cubrir sus costos de operación y man- 
tenimiento mínimos, siempre y cuando hayan 
cumplido al menos en DOS (2) oportunida- 
des con dicha operatoria. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídi- 
cos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRO- 
DUCCIÓN ha tomado intervención que le com- 
pete conforme lo establecido en el Artículo 9 o 
del Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviem- 
bre de 2003. 

Que las facultades para el dictado del pre- 
sente acto surgen de lo dispuesto por el Ar- 
tículo 37 de la Ley N° 1 5.336, los Artículos 35 
y 36 de la Ley N° 24.065, el Artículo 1 o del 
Decreto N° 432 del 25 de Agosto de 1 982. 

Por ello, 

EL SECRETARIO 
DE ENERGÍA 
RESUELVE: 

Artículo 1 o — Exceptúase del régimen estable- 
cido por el Artículo 5 o , Segundo Párrafo de la Re- 
solución SECRETARIA DE ENERGÍA N° 406 de 
fecha 8 de septiembre de 2003 para la obtención 
del reconocimiento de los mayores costos de parte 
de aquellos generadores que pudiesen demostrar 
que la metodología implementada no les permite 
cubrir sus costos m ínimos de operación y manteni- 
miento, a los generadores cuya potencia instalada 
resulte ser igual o menor a CIEN MEGAVATIOS 
(1 00 MW), y que hayan cumplido al menos en DOS 
(2) oportunidades con dicho procedimiento. 

Art. 2 o — Notifíquese a la COMPAÑÍA ADMINIS- 
TRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉC- 
TRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA). 

Art. 3 o — Facúltase al Señor Subsecretario de 
Energía Eléctrica a efectuar todas las comunica- 
ciones que sea menester a los efectos de interac- 
tuarcon el ORGANISMO ENCARGADO DEL DES- 
PACHO (OED), resolviendo las cuestiones relati- 
vas a la aplicación e interpretación de la presente 
resolución. 

A los efectos de las comunicaciones relativas a 
la aplicación de la presente resolución, se deberá 
entender que el Señor Subsecretario de Energía 
Eléctrica actúa en nombre de la SECRETARIA DE 
ENERGÍA. 

Art. 4 o — Comuniqúese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve- 
se. — Daniel Cameron. 



boletín oficial 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 



Presidencia de la Nación 

Secretaría Legal y Técnica 

Dirección Nacional del Registro Oficial 





ür- <^¿k. 


Mítorii V 'yfi'iííff 



Atención al público 

Sede Central 

Suipacha767-(C1008AAO)- 

Horario: Lunes a Viernes 1 1 .30 a 1 6.00 hs. 

Teléfonos/Fax: 4322-4055 y lineas rotativas. 



Delegación Tribunales 

Libertad 469 - 

Horario : Lunes a Viernes de 8.30 a 14.30 hs. 

Teléfono: 4379-1979 



Delegación Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal 

Corrientes 1441 - 

Horariolunes a Viernes de 10.00 a 15.45 hs. 

Teléfono: 4379-8700 (int. 236) 

Delegación I.G.J. 

Moreno 251 

Horario: Lunes a Viernes de 9.30 a 12.30 hs. 

Teléfonos: 4343-0732/2419/0947 (int. 6074) 
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la empresa GODOY, PUYOL& AGRÓNOMOS ASOCIADOS representada en la REPÚBLICA ARGEN- 
TINA por el señor Alberto Miguel ARIZU. 



REMATE OFICIAL 
RUBÉN H. MIRO 

La AFIP-DGI, hace saber por dos días que Martiliero Rubén H. Miró (1212) en Exp. 5225 "Fisco 
Nacional - DGI c/ Cabrera José Eugenio s/ Ejecución Fiscal", de trámite en Juzgado Federal N° 2, Sec. 
de Ejec. Fiscales de B. Bca rematará el día 28/12/2006, a las 16,00 hs., al mejor postor, en el mismo 
inmueble, calle Castelar nro. 1 488 de B. Blanca. Nom. Cat. Circ. II, Secc. D, Mza. 302f, Pare. 20, Subp. 
5, Part. 1 29760, Mat. 76837 (007) Sup total 98 m2. Base: $ 1 806,. Seña 1 % y comisión 3 % compra- 
dor al contado en el acto de subasta. Saldo aprobación de la subasta. Impuestos, tasas y contribu- 
ciones adeudadas a cargo del comprador. Desocupado. Revisar una hora antes. El comprador debe 
constituir domicilio (Art. 580 CPC). 

Bahía Blanca, 6 de diciembre de 2006. 

NOTA: El presente edicto deberá publicarse por dos días en el Boletín Oficial de la Nación y diario 
"La Nueva Provincia" de Bahía Blanca. Conste. 

e. 14/12 N° 532.801 v. 15/12/2006 



REMATE OFICIAL 
RUBÉN H. MIRO 

La AFIP-DGI, hace saber por dos días que Martiliero Rubén H. Miró (1212) en Exp. 6357 "Fisco 
Nacional - DGI c/ Rayeb Pedro s/ Ejecución Fiscal", de trámite en Juzg. Fral. N° 2, Sec. de Ejec. 
Fiscales de B. Bca, rematará el día 27 de Diciembre de 2006, a las 11 ,00 hs., en sala Colegio Martille- 
ros, calle Casanova 82 de Bahía Blanca, inmueble en calle Jujuy nro. 251 de B. Blanca. Nom. Cat: 
Circ. II, Secc. D, Mza. 332-J, Parc.3-k, Partida 89965, Mat. 7544 (007). Sup.: 484 m2. Base: $ 29.272. 
A los 1 5 minutos no habiendo postores sin base. Seña 1 % y comisión 3 % comprador al contado acto 
subasta. Saldo aprobación de la subasta. Impuestos, tasas y contribuciones adeudadas a cargo del 
comprador. Ocupado por Paola Coronel — ocupante sin contrato — . Revisar una hora antes. El com- 
prador debe constituir domicilio (Art. 580 CPC). 

Bahía Blanca 6 de diceimbre de 2006. 



ARTICULO 2 o 
propiedad. 



■ Por la Dirección de Registro de Variedades, expídanse los respectivos títulos de 



ARTICULO 3 o — Regístrese, comuniqúese, notifíquese al interesado, publíquese a su costa en el 
Boletín Oficial y archívese. — Ing. Agr. CARLOS A . RIPOLL, Presidente a/c, Instituto Nacional de 
Semillas. 

e. 14/12 N° 54.889 v. 14/12/2006 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución N° 2651/2006 

Bs. As., 30/11/2006 

VISTO la Decisión Administrativa N° 477 del 16 de septiembre de 1998, modificada por su similar 
N° 1 del 12 de enero de 2000, y las facultades emergentes del artículo 4 o , inciso b), punto 9 de la Ley 
de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorios, 

EL MINISTRO 
DEL INTERIOR 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 o — Dase por otorgado, a partir del 1 o de noviembre de 2006 y hasta el 31 de 
diciembre de 2006, el suplemento establecido en el artículo 3 o , inciso c) de la Decisión Administrativa 
N° 477/98, al personal que se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, al que se 
le asignará la cantidad Unidades Retributivas mensuales que en cada caso se indica, correspondien- 
tes a los gabinetes de la UNIDAD MINISTRO, de la SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES, de la 
SECRETARIA DE INTERIOR, de la SUBSECRETARÍA DE INTERIOR y de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN de este Ministerio. 

ARTICULO 2 o — Comuniqúese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Cdor. ANÍBAL D. FERNANDEZ, Ministro del Interior. 

ANEXO I 



NOTA: El presente edicto deberá publicarse por dos días en el Boletín Oficial de la Nación y diario 
"La Nueva Provincia" de Bahía Blanca. Conste 

e. 14/12 N° 532.802 v. 15/12/2006 




MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 
Resolución N° 156/2006 

Bs. As., 20/10/2006 

VISTO el Expediente N° S01 :024251 3/2005 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRO- 
DUCCIÓN, y 

CONSIDERANDO: 

Que la empresa GODOY, PUYOL& AGRÓNOMOS ASOCIADOS, representada en la REPÚBLI- 
CA ARGENTINA por el señor Alberto Miguel ARIZU, solicita la inscripción de la creación/ fitogenética 
de ciruelo japonés CONSTANZA en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por Ley 
N° 20.247. 

Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha infor- 
mado que han sido cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 6 o del Convenio Internacional para 
la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por Ley N° 24.376 y el Artículo 26 del Decreto 
N° 21 83 de fecha 21 de octubre de 1 991 , Reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogené- 
ticas N° 20.247, para el otorgamiento de los respectivos títulos de propiedad. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha tomado la 
intervención de su competencia. 

Que la Comisión Nacional de Semillas, creada por la Ley N° 20.247, en reunión de fecha 10 de 
octubre de 2006, según Acta N° 336, ha aconsejado hacer lugar a lo solicitado. 

Que de conformidad a las facultades conferidas por la Resolución N° 153 de fecha 5 de julio de 
2006 de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUC- 
CIÓN que le asigna funciones inherentes a la Presidencia del Directorio del Instituto Nacional de Semi- 
llas (INASE), el suscripto es competente para firmar el presente acto administrativo. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE 

A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE SEMILLAS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 o — Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, 
creado por Ley N° 20.247, de la creación fitogenética de ciruelo japonés CONSTANZA, solicitada por 



APELLIDOS 


NOMBRES 


TIPO 
DOCUMENTO 


NUMERO 


UNIDADES 

RETRIBUTIVAS 

MENSUALES 


COSTABELLA 


PAOLA FABIANA 


DNI 


22953757 


358 


LÁMELA BAUTHIAN 


LAURA 


DNI 


20350718 


358 


ACUNA 


GERMÁN RODRIGO 


DNI 


32155264 


200 


CARPINI 


EDUARDO RAÚL 


DNI 


11167874 


350 


DE PLORIAN y MOSTEIRIN 


MARÍA LAURA 


DNI 


24334060 


200 


INDA 


MARTIN 


DNI 


27512382 


200 


LA LUZ 


NAZARENO EDUARDO 


DNI 


30677578 


200 


MINOLDO 


JUAN MANUEL 


DNI 


32594762 


200 


SARTIRANA BRITOS 


ADRIANA VERÓNICA 


DNI 


23414776 


350 


SIRITO 


CRISTIAN GASTÓN 


DNI 


23788667 


200 


ALBANESE 


MARÍA ROSA 


DNI 


4411980 


200 


ALLEGRI 


TOMAS ATILIO 


DNI 


31576071 


100 


BONNARDEL 


VERÓNICA ESTELA 


DNI 


24872622 


200 


BUEZAS 


HUBERTO RUBÉN 


DNI 


7851592 


323 


COMPAGNONI 


AUGUSTO VICTORIO 


DNI 


24561443 


100 


ESCOBAR 


GASTÓN' EDUARDO 


DNI 


25558579 


200 


FERNANDEZ 


OMAR ADRIÁN 


DNI 


28411700 


287 


GONZÁLEZ 


GUSTAVO VICENTE 


DNI 


29670979 


200 


GOROSTEGUI 


LAURA MONICA 


DNI 


25898500 


287 


GRONDA 


NORMA ISABEL 


DNI 


17659177 


200 


JALÓN 


ALBERTO EDUARDO 


DNI 


4318572 


200 


JARDÍN 


VANESSA ALEJANDRA 


DNI 


26780387 


200 


KRABICA 


NATALIA ANDREA 


DNI 


26670328 


200 


RAVAZZANI 


LUCIANA 


DNI 


28864596 


100 


REBAI 


CYNTHIA 


DNI 


28696010 


200 


RICARDONE 


LUCIA HAYDEE 


DNI 


12946312 


287 


TORRES 


LARA 


DNI 


30778293 


200 


VILLASUSO 


NATALIA 


DNI 


25965690 


200 


ALVAREZ 


LISANDRO RAFAEL 


DNI 


23811169 


200 


ARIAS 


CLAUDIO HÉCTOR 


DNI 


18151380 


200 


ARRIBAS 


YESICA MARIELA 


DNI 


27116406 


200 


AYARZA 


SANTIAGO 


DNI 


25731483 


200 


BOHORQUEZ 


MARIO CESAR 


DNI 


23303979 


200 


BOSIO 


SEBASTIAN LEONEL 


DNI 


26953623 


200 


BRUNACCI 


JORGE ARMANDO 


DNI 


20063478 


200 


BUSTO 


NOELIAJACQUELINE 


DNI 


25601013 


230 


CARRY 


LAURA NORA 


DNI 


18122294 


200 


DELTOGNO 


CARLOS ALBERTO 


DNI 


27577525 


200 


DÍAZ ARAOZ 


JUAN NICOLÁS 


DNI 


4286046 


200 


DIMITRI 


CAROLINA ELISA 


DNI 


28166868 


200 


EGUIA 


FACUNDO JULIÁN 


DNI 


24554211 


200 


FERNANDEZ 


JUAN FACUNDO 


DNI 


30245645 


200 


GARCÍA 


EDUARDO FABIÁN 


DNI 


21050372 


200 


GIL 


FERNANDO NICOLÁS 


DNI 


28323186 


230 


GÓMEZ 


NICOLÁS RENE 


DNI 


31829045 


200 


HINTERSCHIDT 


JUAN PABLO 


DNI 


23087049 


200 


KOSIAK 


RUBÉN ALBERTO 


DNI 


29116220 


200 


MEDINA 


JOSÉ VICENTE 


DNI 


16125943 


200 


MENESES 


JOSÉ 


DNI 


10687585 


200 


MERLO 


GABRIELA ELIZABETH 


DNI 


21880481 


200 


MORE 


DIEGO SANTIAGO 


DNI 


24122290 


200 


NAVONE 


BEATRIZ SUSANA 


DNI 


10868215 


200 


NOWAK 


MARÍA ISABEL 


DNI 


26088831 


200 


OTERI 


CARMELO 


DNI 


8315994 


200 


OTERO 


ÁNGEL RICARDO 


DNI 


20214103 


230 


PENALBA 


JULIETA 


DNI 


29950072 


200 
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APELLIDOS 


NOMBRES 


TIPO 
DOCUMENTO 


NUMERO 


UNIDADES 

RETRIBUTIVAS 

MENSUALES 


ALVAREZ GONZÁLEZ 


CESAR 


LE 


4534202 


233 


BARRIOS 


GUSTAVO OMAR 


DNI 


17046669 


502 


BENITEZ 


SILVIA NORMA 


DNI 


13336626 


502 


BLANCO 


PATRICIA CLAUDIA 


DNI 


14614105 


502 


BUSTO 


GUSTAVO LUIS 


DNI 


22645133 


502 


CENTURIÓN 


MARINA SOL 


DNI 


27813266 


179 


CHINCHILLA 


CELIA BEATRIZ 


DNI 


5440922 


323 


DOMÍNGUEZ 


LUCAS 


DNI 


92619871 


270 


IBARRA 


PATRICIO ABEL 


DNI 


26149179 


233 


JUÁREZ 


MANUEL GUILLERMO 


LE 


8051287 


270 


LLAMOSAS 


JULIO CESAR JORGE 


LE 


8329493 


233 


MARTÍNEZ 


EZEQUIEL 


DNI 


28803029 


682 


MELIAN MASSERA 


PEDRO MARTIN 


DNI 


23805046 


233 


MOLLUSO 


LUCIANO MAURICIO 


DNI 


29106560 


358 


ORDUNA 


SUSANA 


DNI 


3943921 


323 


PAEZ 


JUAN MANUEL 


DNI 


25292592 


502 


PALERMO 


NICOLÁS GERÓNIMO 


DNI 


17381951 


233 


PORTILLO 


MARIO 


LE 


8079704 


270 


ROMERO 


LUIS HUGO 


DNI 


14944604 


233 


SAGALA 


JUAN PABLO ANDRÉS 


DNI 


28381034 


358 


SCABINI 


CLAUDIO ISIDORO 


DNI 


12486625 


270 


SCHICHWARG 


ROMINA ANDREA 


DNI 


26894236 


179 


SUAVE 


EZEQUIEL DAVID 


DNI 


26437610 


502 


VILLAFANE 


MARTA JUANA MARÍA 


LC 


5422171 


323 


VUONO 


ÁNGEL EDUARDO 


DNI 


14863022 


233 


BOGAO 


MARÍA ROSA 


DNI 


13322500 


323 


CARRIZO 


ENRIQUE MANUEL 


DNI 


28421033 


323 


GARCÍA 


CARLOS JORGE 


DNI 


13761368 


323 


MONTERO 


LEONARDO FACUNDO 


DNI 


26518914 


323 


SANTELLI 


ANA PAULA 


DNI 


25495392 


323 


ANTÓN 


MARÍA CECILIA 


DNI 


24075125 


200 


KANNEMANN 


VIRGINIA LORENA 


DNI 


26359472 


200 


LORENTE 


LUIS ELÍSEO 


DNI 


10828877 


200 


MANTOVANI 


ARIEL OMAR 


DNI 


22718617 


200 


MARTÍNEZ 


GONZALO EDUARDO 


DNI 


28385059 


200 


OGANDO 


EMILIANO 


DNI 


29503995 


208 


ORTEGA 


LUIS ALBERTO 


DNI 


13214188 


200 


SCALI 


DIEGO HERNÁN 


DNI 


24823150 


200 


CORTES 


RODOLFO GUILLERMO 


DNI 


16037735 


358 


SALVADOR 


MARIEL CLEOPATRA 


DNI 


16862856 


179 


ARCURI 


GUSTAVO DANIEL 


DNI 


24330967 


179 


BRISSON 


MARÍA ESTER 


LC 


4944960 


323 


CABALLERO ARAGONA 


PEDRO FEDERICO 


DNI 


18183408 


179 


CABRAL 


OSVALDO ALFREDO 


DNI 


24404849 


358 


FICA 


STELLA MARIS 


DNI 


17198392 


323 


FULLONE 


NORMA 


DNI 


2306274 


323 


HERRERA 


MARÍA JOSÉ 


DNI 


22175823 


502 


LEBED 


MARIANA PAULA 


DNI 


27965978 


358 


MELIAN MASSERA 


JUAN FACUNDO 


DNI 


23033299 


358 


MENDOZA 


VIVIANA 


DNI 


29013460 


358 


MOMENO 


FELISA RAQUEL 


DNI 


12927950 


179 


SCHELLINI 


RICARDO PABLO 


DNI 


29119578 


358 


SPIVAC 


GREGORIO 


DNI 


17955260 


233 


URSINI 


PABLO DIEGO 


DNI 


25901399 


179 


MARTÍNEZ 


YANINA SANDRA 


DNI 


28907236 


358 


MARTORELL 


CORINA CECILIA 


DNI 


25478998 


358 



APELLIDOS 


NOMBRES 


TIPO 
DOCUMENTO 


NUMERO 


UNIDADES 

RETRIBUTIVAS 

MENSUALES 


PEREYRA 


SILVIA GRACIELA 


DNI 


10400784 


200 


PERRUPATO 


ADRIÁN FABIO 


DNI 


14102118 


200 


PUIG 


ADRIANA GRACIELA 


DNI 


13102999 


200 


ROMERO 


MIGUEL ÁNGEL 


DNI 


12677933 


200 


SEGADE 


MARÍA FERNANDA 


DNI 


27281110 


200 


SIMPSON 


NOEMI HAYDEE 


DNI 


12087775 


200 


SINGH CHUHAN MUSS3NI 


TOMAS 


DNI 


92897722 


200 


URBINA 


CARLOS ALBERTO 


DNI 


23668318 


200 


VERGARA 


ÁNGEL HORACIO 


DNI 


28747994 


200 


VERGARA 


FELIPE CARLOS 


DNI 


12939171 


200 


BRAZEIRO 


MARIANELLA 


DNI 


31264708 


287 


CONFINO 


HERNÁN EDUARDO 


DNI 


32394486 


287 


COSTA 


ROMINA NOELIA 


DNI 


30599569 


287 


GARCÍA 


ANDREA ALEJANDRA 


DNI 


28265192 


287 


GARCÍA SANTOS 


HERNÁN MANUEL 


DNI 


32592156 


251 


GIGLIOTTI 


JUAN IGNACIO 


DNI 


27902071 


287 


LEVIN 


JUDITH PAOLA 


DNI 


20694643 


430 


MIRAGLIA 


JAVIER IGNACIO 


DNI 


27899634 


251 


MORA 


LILIANA DEL CARMEN 


DNI 


11983063 


251 


VARAN 


CLAUDIA CLARA 


DNI 


11774800 


251 


ARAYA 


LUIS PABLO 


DNI 


22509484 


179 


BENINATI 


MARIANO ESTEBAN 


DNI 


23249715 


179 


SINI 


HÉCTOR HUGO 


DNI 


18283341 


269 


ALVAREZ 


BENJAMÍN GUILLERMO 


DNI 


14585294 


358 


CARPINI 


NATALIA SOLEDAD 


DNI 


30364119 


215 


PRESTÍA 


FEDERICO ALBERTO 


DNI 


26647938 


394 


REBAI 


ROMINA SOLEDAD 


DNI 


26348286 


143 


RODRÍGUEZ 


CLAUDIA MABEL 


DNI 


14885524 


143 


SABATINO 


ANDREA MARIEL 


DNI 


30555740 


251 


SALINARDI 


LAURA CECILIA 


DNI 


27121193 


502 


YABO 


VERÓNICA 


DNI 


25771771 


143 


ZUMBO 


JUAN JOSÉ 


DNI 


12088220 


107 


ALBORNOZ 


JAZMÍN ELIZABETH 


DNI 


29591110 


150 


BELLIZZI 


NICOLÁS JULIÁN 


DNI 


32823673 


150 


BUEZAS 


MARÍA AGUSTINA 


DNI 


31896426 


150 


CASTELLANI 


CECILIA LAURA 


DNI 


29458931 


150 


DE LUCA 


LILIANA INÉS 


DNI 


6669161 


150 


DI MARIO 


YANINA SILVIA 


DNI 


28801771 


150 


ESCARPITE 


HERNÁN LEANDRO 


DNI 


30454612 


150 


FARJAT 


CLAUDIA GRACIELA 


DNI 


20597765 


150 


GONZÁLEZ 


EUGENIA BEATRIZ 


DNI 


21131439 


150 


LETIERI 


MARIANA 


DNI 


32478097 


150 


LOMONACO 


ESTEFANÍA 


DNI 


31290363 


150 


POSSE 


MARCELA JULIA 


DNI 


24873140 


150 


PRIETO ALEMANDI 


MARÍA TERESA 


DNI 


10924377 


150 


QUIROGA 


RICARDO CESAR 


DNI 


16322829 


150 


RODRÍGUEZ 


LAURA MABEL 


DNI 


24572893 


150 


VÁZQUEZ 


ANDREA ALEJANDRA 


DNI 


23783922 


150 


VICCINI 


VÍCTOR HUGO 


DNI 


13264332 


150 


ZARZA 


CLAUDIA DOLORES 


DNI 


24536590 


150 



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DEPARTAMENTO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE BUENOS AIRES 

Disposición N° 187/2006 

Garantías Liberadas Sistema Informática María. 

Bs. As., 31/10/2006 

VISTO, lo dispuesto en la Resolución General 1469 (AFIP) y sus modificatorias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante la citada norma se estableció la operatoria para el régimen general de constitución, 
prórroga, sustitución, ampliación y extinción de garantías a favor de esta Administración Federal; 

Que también establece el procedimiento a seguir cuando los responsables no concurrieran a 
retirar las garantías liberadas y puestas a disposición; 

Que luego de transcurridos sesenta (60) días hábiles administrativos contados desde el cumpli- 
miento íntegro de la obligación, sus accesorios o, en su caso, los regímenes u operaciones garantiza- 
dos, corresponde el archivo de oficio de las garantías relacionadas a las destinaciones canceladas; 

Que la presente se encuadra en las tareas de regularización de las garantías registradas en el 
sistema informático María que se encuentren liberadas; conforme el artículo 11 , párrafos 5 y 6 de la 
resolución General 1982/05 (AFIP); 

Por ello: 

EL JEFE 

DEL DEPARTAMENTO 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

Y TÉCNICA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 

ARTICULO 1 o — El archivo de oficio de las garantías detalladas en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente, las que quedan a disposición para ser retiradas, bajo apercibimiento de que, 
si dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos de la publicación de la presente no se produje- 
re el retiro de los instrumentos de garantías que se detallan, se procederá a la destrucción de los 
mismos. 

ARTICULO 2 o — Regístrese. Remítase copia a la División Documentación Fiscal, División Regis- 
tro de Importación, División Registro de Exportación para su conocimiento. Publíquese en el Boletín 
Oficial. Cumplido, archívese.— ROSANA A. LUDOVICO, Jefa Depto. Asist. Adm. y Tea Bs.As., Direc- 
ción Aduana de Bs As. — Cont. ALEJANDRO CALZÓN ALVAREZ, Jefe (Int.) Sección Control de la 
Recaudación y Garantías. 



e. 14/12 N° 532.760 v. 14/12/2006 



Garantía 


PÓLIZA 


CUIT 
Importador 
Exportador 


CUIT 
Entidad 

Aseguradora 


0300100501 7W 


PE404007PESOS 


20041084031 


30620833173 


03001014135A 


PE345543PESOS 


20041146118 


33500057039 


04001044850X 


PE410466PESOS 


20041146118 


33500057039 


04001006378L 


PE49399PESOS 


20041628759 


30707201882 


03001008218F 


PE338586PESOS 


20042676935 


33500057039 


03001008672J 


PE339103PESOS 


20042676935 


33500057039 


03001008737L 


PE339235PESOS 


20042676935 


33500057039 


030010 14050T 


PE345478PESOS 


20042676935 


33500057039 


03001024564H 


PE356662PESOS 


20042676935 


33500057039 


04001006779Z 


PE377722PESOS 


20042676935 


33500057039 


040010 14899S 


PE385981 PESOS 


20042676935 


33500057039 


04001 02853 1G 


PE396487PESOS 


20042676935 


33500057039 


04001038734M 


PE404775PESOS 


20042676935 


33500057039 


040010 14970X 


PE13177PESOS 


20043793552 


30500057102 


04001049264M 


PE16035PESOS 


20044946271 


30500057102 


03001023171A 


PE355143PESOS 


20046025807 


33500057039 


03001027592L 


PE3G0357PESOS 


20048351841 


33500057039 


03001030564E 


PE101211PESOS 


20053779914 


30500059709 


03001015758M 


PE347084PESOS 


20060392197 


33500057039 


03001001983H 


PE330300 


20060694576 


33500057039 


03001009315E 


PE339998PESOS 


20064004167 


33500057039 


030010 10004Y 


PE340957PESOS 


20064004167 


33500057039 


03001018033B 


PE349515PESOS 


20064004167 


33500057039 


03001002438D 


PE330794 


20064725395 


33500057039 


0300 10041 99 J 


PE332962 


20064725395 


33500057039 


03001 004685 J 


PE333694 


20064725395 


33500057039 


03001005901B 


PE335457 


20064725395 


33500057039 


03001007546X 


PE337794PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001008856N 


PE339259PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001010307U 


PE340714PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001010311P 


PE340713PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001010633W 


PE341623PESOS 


20064725395 


33500057039 


030010 12496X 


PE343149PESOS 


20064725395 


33500057039 


0300101 5981 K 


PE347213PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001016415D 


PE347991 PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001016530B 


PE348194PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001017657M 


PE349183PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001017912G 


PE349488PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001018451F 


PE349783PESOS 


20064725395 


33500057039 


0300101 8638M 


PE350224PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001019379P 


PE350884PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001019384L 


PE350885PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001024544F 


PE356990PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001025837L 


PE358297PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001028988V 


PE362105PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001 0326 19H 


PE365276PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001034564X 


PE367260PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001034567L 


PE367258PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001 035645 J 


PE368848PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001036087K 


PE369362PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001036300V 


PE369513PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001036301W 


PE369166PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001036753K 


PE369976PESOS 


20064725395 


33500057039 


03001037564L 


PE370748PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001 000589 J 


PE371618PESOS 


20064725395 


33500057039 



Garantía 


PÓLIZA 


CUIT 

Importador 
Exportador 


CUIT 
Entidad 

Aseguradora 


03001008475K 


PE407078PESOS 


30641546573 


30620833173 


03001009730F 


PE407950PESOS 


30641546573 


30620833173 


03001009731G 


PE407951PESOS 


30641546573 


30620833173 


03001 01 2344A 


PE410591PESOS 


30641546573 


30620833173 


0300 1004 109 A 


PE332522 


30641689331 


33500057039 


03001009975Z 


PE340666PESOS 


30641689331 


33500057039 


03001025484J 


PE356659PESOS 


30641689331 


33500057039 


04001 01 9748Z 


PE388976PESOS 


30641689331 


33500057039 


04001032194G 


PE399673PESOS 


30641689331 


33500057039 


03001009348K 


PE339948PESOS 


30642020427 


33500057039 


04001023832F 


PE393179PESOS 


30642020427 


33500057039 


03001 01 4542C 


PE345938PESOS 


30642470104 


33500057039 


04001 000057W 


PE370718PESOS 


30642470104 


33500057039 


04001003619G 


PE374297PESOS 


30642470104 


33500057039 


04001 006667M 


PE376891PESOS 


30642470104 


33500057039 


04001004028B 


PE374426PESOS 


30642504785 


33500057039 


03001006920D 


PE1551175 


30642525979 


3050003691 1 


04001 03 1708G 


PE823256PESOS 


30642617555 


30500064478 


0400101 1306V 


PE438699PESOS 


30642677469 


30685158341 


04001042511 A 


PE408006PESOS 


30642791946 


33500057039 


04001049271K 


PE414368PESOS 


30642791946 


33500057039 


03001000064T 


PE328763 


30643344064 


30620833173 


04001038321E 


PE828348PESOS 


30643475673 


30500064478 


03001 026 149X 


PE358559PESOS 


30643561456 


33500057039 


04001034418H 


PE401207PESOS 


30643561456 


33500057039 


04001012199J 


PE439414PESOS 


30643755579 


30685158341 


04001 036268M 


PE826527PESOS 


30643755579 


30500064478 


04001036414F 


PE826847PESOS 


30643755579 


30500064478 


0300101 1911W 


PE529094PESOS 


30643842722 


30518919349 


03001012100N 


529095 


30643842722 


30518919349 


03001019235G 


PE32462PESOS 


30643842722 


30500049770 


03001019237X 


PE32463PESOS 


30643842722 


30500049770 


03001023126A 


PE534502PESOS 


30643842722 


30518919349 


03001028298P 


PE790615PESOS 


30643842722 


30500064478 


03001033402V 


PE794984PESOS 


30643842722 


30500064478 


03001 0344 12A 


PE539003PESOS 


30643842722 


30518919349 


04001000378F 


PE540511PESOS 


30643842722 


30518919349 


04001001724B 


540901 


30643842722 


30518919349 


04001002601T 


PE541356PESOS 


30643842722 


30518919349 


04001002602U 


PE541156PESOS 


30643842722 


30518919349 


04001008105B 


PE543306PESOS 


30643842722 


30518919349 


04001012233V 


PE544969PESOS 


30643842722 


30518919349 


04001015767N 


PE546079PESOS 


30643842722 


30518919349 


04001017161D 


PE546349PESOS 


30643842722 


30518919349 


040010359 34L 


PE553127PESOS 


30643842722 


30518919349 


040010435 30C 


PE556253PESOS 


30643842722 


30518919349 


04001048213F 


PE557792PESOS 


30643842722 


30518919349 


04001000432T 


PE371308PESOS 


30644120615 


33500057039 


04001026437J 


PE394884PESOS 


30644120615 


33500057039 


03001010262U 


PE341101PESOS 


30644204622 


33500057039 


03001020871E 


PE1 553540 


3064441 3825 


3050003691 1 


03001024592X 


PE356950PESOS 


30644758202 


33500057039 


03001 034607G 


PE367129PESOS 


30644761378 


33500057039 


04001017693N 


PE388346PESOS 


30644761378 


33500057039 


03001012428D 


114002157101 


30644958538 


30500007539 



Jueves 1 4 de diciembre de 2006 



Primera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 31.053 



8 



04001000602S 


PE371617PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001001021Y 


PE371984PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001 00 1023Z 


PE371921 PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001002279H 


PE373130PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001002280W 


PE373129PESOS 


20064725395 


33500057039 


0400100271 OU 


PE373474PESOS 


20064725395 


33500057039 


0400100271 1V 


PE373473PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001004037B 


PE374721 PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001004038C 


PE374719PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001004039D 


PE374725PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001004516D 


PE375021 PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001006307D 


PE377133PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001006788Z 


PE377266PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001007065F 


PE377934PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001008752J 


PE379869PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001008754L 


PE379870PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001010182W 


PE381327PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001 01 0966 J 


PE381880PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001011714B 


PE382908PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001 012262A 


PE383384PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001 013563F 


PE384546PESOS 


20064725395 


33500057039 


0400101 3564G 


PE384545PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001 014840E 


PE385426PESOS 


20064725395 


33500057039 


0400101 6823H 


PE387216PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001 016893Y 


PE387344PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001017307F 


PE387856PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001017310W 


PE387845PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001 01 7680 J 


PE388460PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001 019987V 


PE389884PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001 020 135V 


PE390253PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001020658X 


PE390721 PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001021455E 


PE391154PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001 02 1630W 


PE391455PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001022536F 


PE392164PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001022758L 


PE392316PESOS 


20064725395 


33500057039 


040010251 14A 


PE393774PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001027839Z 


PE396125PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001028975S 


PE396975PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001030768L 


PE398422PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001032368J 


PE399477PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001034286K 


PE401012PESOS 


20064725395 


33500057039 


04 001 03444 1D 


PE401290PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001035384K 


PE401868PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001036327X 


PE402829PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001036328J 


PE402831 PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001036880M 


PE403465PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001041 146D 


PE406175PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001043263F 


PE408831 PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001043265H 


PE408832 PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001044152D 


PE409507PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001044750H 


PE410152PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001044973Y 


PE410550PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001046069M 


PE411484PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001047300B 


PE412615PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001047301C 


PE412614PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001047898A 


PE413088PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001048737Z 


PE413767PESOS 


20064725395 


33500057039 


04001048739S 


PE413770PESOS 


20064725395 


33500057039 




04001000600Z 


PE540799PESOS 


20065005922 


30518919349 


04001021 383E 


PE391210PESOS 


20065005922 


33500057039 


04001007566L 


PE435946PESOS 


20065637376 


30685158341 


04001047973R 


116002978001 


20068553386 


30500007539 


03001021493F 


PE353040PESOS 


20073603324 


33500057039 


04001004148E 


PE2749529958 


20073737630 


30500049460 


04001015594L 


PE27961-30448 


20073737630 


30500049460 


04001015598P 


PE27963-30450 


20073737630 


30500049460 


04001022267G 


PE2819430681 


20073737630 


30500049460 


04001008101U 


PE1 557040 


20076811696 


30500036911 


04001009247J 


PE151507PESOS 


20076811696 


30500043594 


04001009367M 


PE151521 PESOS 


20076811696 


30500043594 


0400104041 6C 


PE406284PESOS 


20076811696 


33500057039 


04001024673J 


PE393769PESOS 


20076974773 


33500057039 


04001032507E 


PE399734PESOS 


20076974773 


33500057039 


030010301 14S 


PE363222PESOS 


20077119958 


33500057039 


04001030472D 


PE398347PESOS 


20077410652 


33500057039 


03001004872H 


PE333782 


20077545000 


33500057039 


03001008692L 


PE337485PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001009267K 


PE339720PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001009268L 


PE339631 PESOS 


20077545000 


33500057039 


030010 10285C 


PE341306PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001013786L 


PE345102PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001014779Y 


PE346140PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001022850D 


PE353044PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001023953X 


PE356071 PESOS 


20077545000 


33500057039 


0300102681 9M 


PE359458PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001027998V 


PE360937PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001028459Y 


PE361517PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001028862M 


PE361984PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001028864Y 


PE361983PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001030586X 


PE363368PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001032074C 


PE365263PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001033750E 


PE366911 PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001036863M 


PE370093PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001036864N 


PE369968PESOS 


20077545000 


33500057039 


03001037165X 


PE370371 PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001 00099 1G 


PE371807PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001001 140Z 


PE371992PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001008045E 


PE379353PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001010132R 


PE381480PESOS 


20077545000 


33500057039 


0400101 1274C 


PE382615PESOS 


20077545000 


33500057039 


0400101 1545D 


PE382704PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001012196G 


PE383403PESOS 


20077545000 


33500057039 


040010 15496M 


PE386360PESOS 


20077545000 


33500057039 


040010 15497N 


PE386358PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001016188L 


PE387363PESOS 


20077545000 


33500057039 


0400101781 3H 


PE388507PESOS 


20077545000 


33500057039 


0400 10 25040 V 


PE393878PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001028275L 


PE396486PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001028276M 


396484 


20077545000 


33500057039 


04001028277N 


PE396485PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001031 089X 


PE398782PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001031 325B 


PE398980PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001031 347F 


PE399059PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001 033 154D 


PE400147PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001038291K 


PE404673PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001039893T 


PE406088PESOS 


20077545000 


33500057039 



03001 005732 D 


PE335289 


30645242250 


33500057039 


03001 01 2456 E 


PE343492PESOS 


3064561 1450 


33500057039 


03001014537G 


PE345950PESOS 


3064561 1450 


33500057039 


03001 004697 M 


PE44683PESOS 


30645675017 


30707201882 


03001 004695 K 


PE44684PESOS 


30645706311 


30707201882 


03001032882J 


PE427284PESOS 


30645804658 


30685158341 


03001 002622 V 


PE767005PESOS 


30645980022 


30500064478 


04001 000326 V 


PE798863PESOS 


30645980022 


30500064478 


04001033880J 


551866 


30646167775 


30518919349 


03001017169K 


26616-29031 


30646171527 


30500049460 


0300 1001 747 F 


PE401 041 PESOS 


30646192648 


30620833173 


03001 001 748G 


PE401042PESOS 


30646192648 


30620833173 


03001002301 P 


PE401605PESOS 


30646192648 


30620833173 


03001023443C 


PE419965PESOS 


30646192648 


30685158341 


03001 027008 D 


PE422743PESOS 


30646192648 


30685158341 


04001 000200 M 


PE430212PESOS 


30646192648 


30685158341 


04001 043353 F 


PE409037PESOS 


30646297083 


33500057039 


03001 007085G 


PE1551115 


30646297539 


30500036911 


0300 1028279 Y 


PE361308PESOS 


30646351584 


33500057039 


03001 030244W 


PE363305PESOS 


30646351584 


33500057039 


0300 1031 876 L 


PE364919PESOS 


30646351584 


33500057039 


03001 032762G 


PE365701 PESOS 


30646351584 


33500057039 


03001 032892 K 


PE366037PESOS 


30646351584 


33500057039 


03001 033078 H 


PE366337PESOS 


30646351584 


33500057039 


03001033809J 


PE366977PESOS 


30646351584 


33500057039 


03001 0364 10A 


PE369531 PESOS 


30646351584 


33500057039 


04001 000655 D 


PE371629PESOS 


30646351584 


33500057039 


04001 046824 L 


PE412280PESOS 


30646351584 


33500057039 


04001 04721 5G 


PE412606PESOS 


30646351584 


33500057039 


03001000673C 


PE328672 


30646471482 


33500057039 


03001 003530 U 


PE331829PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001003533A 


PE331830PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001 008208 E 


PE338424PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001010213Z 


PE341223PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001 01 2475 F 


PE343872PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001014171A 


PE345687PESOS 


30646471482 


33500057039 


0300101 5851 G 


PE347289PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001 01 5996Z 


PE347453PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001016634G 


PE348120PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001017716X 


PE349304PESOS 


30646471482 


33500057039 


0300 10201 39 B 


PE351767PESOS 


30646471482 


33500057039 


0300 1021 027 V 


PE352719PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001 023436 E 


PE355619PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001024385X 


PE356657PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001 025356 H 


PE357887PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001026821 F 


PE359455PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001 027280 F 


PE360020PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001 0281 96 M 


PE361278PESOS 


30646471482 


33500057039 


03001 029357 M 


PE362477PESOS 


30646471482 


33500057039 


0300 1031 533 B 


PE364682PESOS 


30646471482 


33500057039 


04001001131Z 


PE372116PESOS 


30646471482 


33500057039 


0300103751 1D 


PE370713PESOS 


30646487834 


33500057039 


04001 008935 M 


PE380274PESOS 


30646487834 


33500057039 


0300101 1391 B 


PE342644PESOS 


30646674472 


33500057039 


0300 101 5877 Y 


PE347233PESOS 


30646674472 


33500057039 


0300101 5057 E 


PE346603PESOS 


30646768035 


33500057039 


03001 015059G 


PE346604PESOS 


30646768035 


33500057039 


03001 00 1242S 


PE329421 


30646844572 


33500057039 




040010331 32W 


PE28547-31063 


30646941446 


30500049460 


040010351 34D 


PE2865131173 


30G46941446 


30500049460 


04001 03731 3E 


PE287 1331 244 


30646941446 


30500049460 


04001 039627Y 


PE2883631382 


30646941446 


30500049460 


04001 04 1071 A 


PE2890031450 


30646941446 


30500049460 


04001 043963M 


PE2901931579 


30646941446 


30500049460 


04001 038340F 


PE38405PESOS 


30646984501 


30500049770 


030010371 77L 


PE370461PESOS 


30647061628 


33500057039 


04001 01 81 64H 


PE388818PESOS 


30647084032 


33500057039 


04001018918Y 


PE389455PESOS 


30647084032 


33500057039 


04001 020286F 


PE390480PESOS 


30647084032 


33500057039 


04001022864J 


PE392264PESOS 


30647084032 


33500057039 


04001 022866L 


PE392265PESOS 


30647084032 


33500057039 


040010391 70H 


PE405435PESOS 


30647084032 


33500057039 


040010471 71 H 


PE412345PESOS 


30647084032 


33500057039 


0400 10471 73 J 


PE412343PESOS 


30647084032 


33500057039 


04001 007568N 


PE12440PESOS 


30647178452 


30500057102 


04001 008408H 


PE12552PESOS 


30647178452 


30500057102 


0400101 1433W 


PE1 557434 


30647219477 


3050003691 1 


04001 026884P 


PE1 559205 


30647219477 


3050003691 1 


04001 02 7787S 


PE1559315 


30647219477 


3050003691 1 


03001006401 U 


30637 


30647227119 


30500049770 


04001009992Z 


PE35660PESOS 


30647227119 


30500049770 


04001 01 0228A 


PE35682PESOS 


30647227119 


30500049770 


04001 01 0230Z 


PE15920PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001010231 R 


PE15921 PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 0232S 


PE15922PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 0337B 


PE15951 PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 0339D 


PE15949PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 0599 L 


PE15973PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 0601 S 


PE15972PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 1518D 


PE16040PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 1532W 


PE16039PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 1855H 


PE16091 PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 1856X 


PE16094PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 1879N 


PE16095PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 1886L 


PE16093PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 221 1R 


PE16135PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 2221 S 


PE16125PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 2713B 


PE16222PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 2717F 


PE16221 PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 2720W 


PE16220PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 3071W 


PE16280PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 31 19C 


PE16281 PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 3522A 


PE16313PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 3790 H 


PE16363PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 3972J 


PE16364PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001014183E 


PE16375PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 41 87X 


PE16376PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001014191D 


PE16377PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001014194G 


PE16386PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 41 98K 


PE16387PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 4202T 


PE16388PESOS 


30647227119 


30500035788 


0400101 4205W 


PE16390PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 4206 A 


PE16389PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 4209D 


PE16374PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001014219E 


PE16385PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 4220T 


PE16373PESOS 


30647227119 


30500035788 



04001040030R 


PE406211 PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001041940F 


PE406964 PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001042578N 


PE407982 PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001045566N 


PE410567PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001 04556 7Y 


PE410992PESOS 


20077545000 


33500057039 


04001 009 198Y 


12630 


20077638998 


30500057102 


04001048978A 


414237 


20077638998 


33500057039 


04001008803G 


PE380241 PESOS 


20079476359 


33500057039 


03001000949X 


PE328970 


20079744876 


33500057039 


03001001019U 


PE44313PESOS 


20079856755 


30707201882 


03001 00 1079D 


PE44371 PESOS 


20079856755 


30707201882 


03001 02671 8K 


PE535980 PESOS 


20080090251 


30518919349 


03001036242D 


PE539745 PESOS 


20080090251 


30518919349 


04001011921B 


PE544753 PESOS 


20080672196 


30518919349 


04001017251D 


PE387741 PESOS 


20080740175 


33500057039 


04001046893R 


PE465586 PESOS 


20081598577 


30685158341 


04001004425C 


PE375167PESOS 


20081933465 


33500057039 


04001022740C 


PE392165PESOS 


20081933465 


33500057039 


04001037865Z 


PE404357 PESOS 


20081933465 


33500057039 


04001019320C 


PE814214PESOS 


20083263491 


30500064478 


03001023475H 


PE355617PESOS 


20083380145 


33500057039 


04001037121B 


PE458009 PESOS 


20083685116 


30685158341 


04001036879U 


PE52483PESOS 


20083996529 


30707201882 


04001 02271 2B 


PE4471 51 PESOS 


20084545385 


30685158341 


03001036378N 


PE369571 PESOS 


20085011511 


33500057039 


03001036853L 


PE370142PESOS 


20085011511 


33500057039 


04001026856Y 


PE395380 PESOS 


20085011511 


33500057039 


04001043406E 


PE408524 PESOS 


20085011511 


33500057039 


04001043677Y 


PE409289 PESOS 


20085011511 


33500057039 


04001046 591M 


PE41 1761 PESOS 


20085011511 


33500057039 


03001017545X 


PE349014PESOS 


20085050061 


33500057039 


03001031328D 


PE363999 PESOS 


20085050061 


33500057039 


04001015628 J 


PE386201 PESOS 


20085050061 


33500057039 


04001029965S 


PE3734PESOS 


20085050061 


30500055053 


03001019955P 


PE351628PESOS 


20085113314 


33500057039 


03001019956Z 


PE351626PESOS 


20085113314 


33500057039 


03001015437G 


PE46344PESOS 


20100461154 


30707201882 


03001019404E 


PE351007PESOS 


20101337821 


33500057039 


03001021763F 


PE353362PESOS 


20101337821 


33500057039 


03001029271H 


PE3623 70 PESOS 


20106428507 


33500057039 


03001026939P 


PE359731 PESOS 


20109838668 


33500057039 


04001044954N 


PE410525PESOS 


20110473878 


33500057039 


03001036537K 


PE369405 PESOS 


20111019232 


33500057039 


04001 014680G 


PE385797PESOS 


20111254215 


33500057039 


04001025230W 


PE394125PESOS 


20111254215 


33500057039 


04001026548M 


PE394963PESOS 


20111254215 


33500057039 


04001048 567R 


PE412617PESOS 


20111254215 


33500057039 


03001005998R 


PE404375PESOS 


20113095815 


30620833173 


03001009325F 


PE407926 PESOS 


20113095815 


30685158341 


03001018604F 


PE415899PESOS 


20113095815 


30685158341 


04001007000R 


PE435584 PESOS 


20113095815 


30685158341 


04001008480H 


PE436751 PESOS 


20113095815 


30685158341 


04001037975S 


PE5687PESOS 


20113095815 


30500055053 


04001037976T 


PE5680PESOS 


20113095815 


30500055053 


04001038824M 


PE5884PESOS 


20113095815 


30500055053 


04001038825N 


PE5883PESOS 


20113095815 


30500055053 


03001029134F 


PE47808PESOS 


20114889726 


30707201882 


03001 029 172H 


PE47826PESOS 


20114889726 


30707201882 




03001031 766J 


PE48045PESOS 


20114889726 


30707201882 


03001 0322 14V 


PE48114PESOS 


20114889726 


30707201882 


03001036769R 


PE48467PESOS 


20114889726 


30707201882 


04001013423A 


PE50614PESOS 


20114889726 


30707201882 


04001015823G 


PE50915PESOS 


20114889726 


30707201882 


04001039640J 


PE52668PESOS 


20114889726 


30707201882 


04001027825L 


PE396124PESOS 


20117041760 


33500057039 


04001008046F 


PE379273PESOS 


20120527860 


33500057039 


04001048467Z 


PE8350PESOS 


20120527860 


30500055053 


04001012995N 


PE710995PESOS 


20124490422 


33500038069 


03001026532E 


PE788937PESOS 


20125888543 


30500064478 


04001016415E 


PE387329PESOS 


20126016639 


33500057039 


04001038094L 


PE15033PESOS 


20126804068 


30500057102 


03001006113U 


PE335774 


20127255874 


33500057039 


03001015289L 


PE46364PESOS 


20127255874 


30707201882 


03001032607E 


PE365541 PESOS 


20131168080 


33500057039 


04001 03502 1V 


PE401230PESOS 


20131168080 


33500057039 


04001035739Y 


PE402376PESOS 


20131168080 


33500057039 


04001020348E 


PE390381 PESOS 


20132122750 


33500057039 


03001024146D 


PE356334PESOS 


20133746588 


33500057039 


03001027370F 


PE360276PESOS 


20133746588 


33500057039 


04001006025A 


PE376890PESOS 


20133746588 


33500057039 


04001027928P 


PE396261 PESOS 


20133746588 


33500057039 


04001034024A 


PE400879PESOS 


20133746588 


33500057039 


04001043164F 


PE408928PESOS 


20138079121 


33500057039 


03001001877J 


PE330034 


20143106587 


33500057039 


0300100421 3T 


PE332828 


20143106587 


33500057039 


03001018936N 


PE350160PESOS 


20143106587 


33500057039 


03001 02 1890G 


PE353014PESOS 


20143106587 


33500057039 


03001028961M 


PE361480PESOS 


20143106587 


33500057039 


0400100471 5E 


PE375106PESOS 


20143106587 


33500057039 


04001037899A 


PE403618PESOS 


20143106587 


33500057039 


0400101 1423V 


PE50351 PESOS 


20143653421 


30707201882 


04001016513D 


PE387537PESOS 


20144085192 


33500057039 


04001025387M 


PE2858PESOS 


20144085192 


30500055053 


04001 0288 18Y 


PE71 1952.3 


20144085192 


33500038069 


03001014204U 


PE46141PESOS 


20144102372 


30707201882 


03001026989U 


PE359620PESOS 


20147220198 


33500057039 


04001007126D 


PE435666PESOS 


20147906219 


30685158341 


04001022941 F 


PE447302PESOS 


20147906219 


30685158341 


04001046436K 


PE465201 PESOS 


20147906219 


30685158341 


03001033291 E 


PE426645PESOS 


20152020016 


30685158341 


03001 0364 19J 


PE429789PESOS 


20152020016 


30685158341 


04001002948K 


PE373646PESOS 


20152503491 


33500057039 


04001011316W 


PE382184PESOS 


20152503491 


33500057039 


03001008597P 


PE338702PESOS 


20152702044 


33500057039 


03001032843G 


PE365976PESOS 


20152739576 


33500057039 


03001034779Z 


PE539145PESOS 


20153138878 


30518919349 


03001002159D 


PE766466PESOS 


20153156140 


30500064478 


04001 02 1420T 


PE390884PESOS 


20161505723 


33500057039 


0400101 1488J 


PE382119PESOS 


20161812235 


33500057039 


03001023213U 


PE355327PESOS 


20167404058 


33500057039 


03001023296X 


PE355415PESOS 


20167404058 


33500057039 


03001008540D 


PE338731 PESOS 


20169414158 


33500057039 


03001015419G 


PE346890PESOS 


20169414158 


33500057039 


03001017231A 


PE348673PESOS 


20169414158 


33500057039 


03001030985L 


PE363946PESOS 


20169414158 


33500057039 


04001001024R 


PE371794PESOS 


20169414158 


33500057039 



040010144 50B 


PE16420PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001014457X 


PE16421PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001014941G 


PE16475PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001015845K 


PE16580PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 6022V 


PE16478PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001016599R 


PE16637PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001017912H 


PE16710PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 01 8909Y 


PE16823PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001022952H 


PE17286PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 033526G 


PE18560PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001033776N 


PE4396PESOS 


30647227119 


30500055053 


04001034632F 


PE18646PESOS 


30647227119 


30500035788 


04001 035656M 


PE4970PESOS 


30647227119 


30500055053 


04001036833K 


PE5304PESOS 


30647227119 


30500055053 


04001 037654M 


152002874601 


30647227119 


30500007539 


04001038599V 


PE38448PESOS 


30647227119 


30500049770 


04001 0398 70Y 


PE6042PESOS 


30647227119 


30500055053 


04001 040951 G 


PE38712PESOS 


30647227119 


30500049770 


04001042056E 


PE6786PESOS 


30647227119 


30500055053 


04001042949P 


PE7089PESOS 


30647227119 


30500055053 


04001002892X 


PE800623PESOS 


30647417341 


30500064478 


04001006322A 


PE803237PESOS 


30647417341 


30500064478 


04001 008494M 


PE804763PESOS 


30647417341 


30500064478 


04001011711V 


PE808106PESOS 


30647417341 


30500064478 


03001 005451 B 


PE44775PESOS 


30647435706 


30707201882 


03001028561X 


PE423910PESOS 


30649501560 


30685158341 


04001 03 1764X 


PE399302PESOS 


30649803192 


33500057039 


04001032676L 


PE400091 PESOS 


30650209822 


33500057039 


03001 00 1433U 


PE329031 


30650723275 


33500057039 


04001 03391 6J 


PE52238PESOS 


30651283279 


30707201882 


04001033918L 


PE52237PESOS 


30651283279 


30707201882 


03001029379Z 


PE362473PESOS 


30651668138 


33500057039 


03001019227H 


PE350731PESOS 


30651929519 


33500057039 


03001036679R 


PE1 555963 


30652853834 


30500036911 


04001038807N 


PE5881PESOS 


30652853834 


30500055053 


04001030068E 


PE3761PESOS 


30652935865 


30500055053 


04001 030 140S 


PE3797PESOS 


30652935865 


30500055053 


04001 043492 J 


PE409053PESOS 


30652939682 


33500057039 


04001045568P 


PE410096PESOS 


30652939682 


33500057039 


03001036984Z 


PE370257PESOS 


30653067670 


33500057039 


04001035270E 


PE401995PESOS 


30653139507 


33500057039 


04001019811H 


PE390026PESOS 


30654198256 


33500057039 


03001010120N 


PE408313PESOS 


30654297343 


30685158341 


0300102531 1V 


PE421394PESOS 


30654297343 


30685158341 


03001034477L 


PE428603PESOS 


30654297343 


30685158341 


04001 02671 6J 


PE3123PESOS 


30654297343 


30500055053 


03001033804E 


793318 


30654424698 


30500064478 


04001045408X 


PE1561308 


30654777337 


30500036911 


04001 046465M 


PE1561307 


30654777337 


30500036911 


03001028846Y 


790944 


30655118043 


30500064478 


03001032527F 


PE426944PESOS 


30655381429 


30685158341 


03001000660V 


PE765209PESOS 


30655725829 


30500064478 


03001004750C 


PE769214PESOS 


30655725829 


30500064478 


03001 004751 D 


PE769215PESOS 


30655725829 


30500064478 


03001008329X 


PE772852PESOS 


30655725829 


30500064478 


03001018571X 


PE781842PESOS 


30655725829 


30500064478 


03001022106U 


PE785000PESOS 


30655725829 


30500064478 


0300 10221 07 V 


PE784999PESOS 


30655725829 


30500064478 




03001035240A 


PE796453PESOS 


30655725829 


30500064478 


03001035242C 


PE796455PESOS 


30655725829 


30500064478 


03001035603D 


PE796796PESOS 


30655725829 


30500064478 


03001037714X 


PE798543PESOS 


30655725829 


30500064478 


03001037715J 


PE798544PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001001918G 


PE799890PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001001919H 


PE799889PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001 00 2609E 


PE800407PESOS 


30655725829 


30500064478 


0400100 3921C 


PE801561PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001008180E 


PE804986PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001008185J 


PE805233PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001008721 F 


PE805696PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001008885Z 


PE805857PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001008886R 


PE805859PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001009046G 


PE805982PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001016122W 


PE811770PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001021112R 


PE815605PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001021115U 


PE815607PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001021116V 


PE815604PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001 0222 14V 


PE815995PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001 0222 15W 


PE815996PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001027382J 


PE820011 PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001028617L 


PE821050PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001034743X 


PE825245PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001 034747M 


PE825248PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001 0386 19Y 


PE828522PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001039508M 


PE829308PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001040971X 


PE830489PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001 0422 70C 


PE831474PESOS 


30655725829 


30500064478 


0400104 5637M 


PE834041 PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001047293M 


PE835134PESOS 


30655725829 


30500064478 


0400 104 7294 N 


PE835150PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001048017H 


PE835572PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001048271J 


PE835882PESOS 


30655725829 


30500064478 


04001047324H 


PE8126PESOS 


30655748926 


30500055053 


04001028646N 


PE 1559396 


30655802807 


30500036911 


04001030369X 


PE1 559574 


30655802807 


30500036911 


04001030372C 


PE1 559573 


30655802807 


30500036911 


04001033184G 


PE 1559830 


30655802807 


30500036911 


03001008363G 


PE338698PESOS 


30656091181 


33500057039 


04001040092C 


PE406106PESOS 


30656378251 


33500057039 


03001025706G 


PE421590PESOS 


30656727701 


30685158341 


03001029774P 


PE424924PESOS 


30656727701 


30685158341 


03001 030866 J 


PE425531PESOS 


30656727701 


30685158341 


03001034111T 


PE428305PESOS 


30656727701 


30685158341 


04001028703H 


PE397184PESOS 


30656845798 


33500057039 


03001008131W 


PE338204PESOS 


30657060247 


33500057039 


0300101 1996M 


PE343320PESOS 


30657060247 


33500057039 


03001025326E 


PE357876PESOS 


30657060247 


33500057039 


03001 036257 J 


PE369485PESOS 


30657060247 


33500057039 


04001028086L 


PE396482PESOS 


30657060247 


33500057039 


04001045271G 


PE410743PESOS 


30657060247 


33500057039 


03001032917X 


11250 


30657237449 


30500057102 


04001021875K 


PE2222PESOS 


30657237449 


30500055053 


04001021878N 


PE2224PESOS 


30657237449 


30500055053 


04001037883Z 


PE403818PESOS 


30657262311 


33500057039 


03001033052W 


PE794300PESOS 


30657735899 


30500064478 


03001027802F 


422964 


30657863056 


30685158341 
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04001001 115S 


PE371795PESOS 


20169414158 


33500057039 


04001018654L 


PE386194PESOS 


20169414158 


33500057039 


04001029388R 


PE397249PESOS 


20169414158 


33500057039 


04001033187J 


PE399827PESOS 


20169414158 


33500057039 


04001036771L 


PE40 3266 PESOS 


20169414158 


33500057039 


04001011253W 


PE382359PESOS 


20173310189 


33500057039 


04001042308E 


PE407569PESOS 


20173310189 


33500057039 


04001048736P 


PE413648PESOS 


20173310189 


33500057039 


03001023878Y 


PE47264PESOS 


20175882090 


30707201882 


03001022542B 


PE354773PESOS 


20177325482 


33500057039 


03001022544D 


PE354772PESOS 


20177325482 


33500057039 


03001006318E 


PE336190 


20177687791 


33500057039 


03001007043A 


PE337253PESOS 


20177687791 


33500057039 


03001007166G 


PE337396PESOS 


20177687791 


33500057039 


04001047487R 


PE412618PESOS 


20179485541 


33500057039 


03001019986T 


PE351097PESOS 


20182127230 


33500057039 


04001023595L 


PE392955PESOS 


20182260801 


33500057039 


04001034859Z 


PE398622PESOS 


20182260801 


33500057039 


04001036307G 


PE402010PESOS 


20182260801 


33500057039 


03001016963L 


PE348529PESOS 


20183415884 


33500057039 


04001021984L 


PE1 3761 PESOS 


20184903351 


30500057102 


03001031129C 


PE364141PESOS 


20185689450 


33500057039 


03001032376H 


PE365451 PESOS 


20185689450 


33500057039 


03001033703C 


PE366941 PESOS 


20185689450 


33500057039 


04001003516C 


PE374270PESOS 


20185689450 


33500057039 


04001012915F 


PE384149PESOS 


20185689450 


33500057039 


04001001307V 


PE371744PESOS 


20187773343 


33500057039 


04001044664L 


PE410036PESOS 


20202564136 


33500057039 


04001027297Y 


PE395747PESOS 


20204421022 


33500057039 


04001 044 124C 


PE409644PESOS 


20204421022 


33500057039 


04001025039G 


PE394074PESOS 


20205032054 


33500057039 


04001038066K 


PE5661 PESOS 


20208915038 


30500055053 


04001 00 1732A 


PE372620PESOS 


20218333665 


33500057039 


04001023716G 


PE392869PESOS 


20218333665 


33500057039 


04001032176G 


PE399482PESOS 


20218333665 


33500057039 


03001026529K 


PE536205PESOS 


20219368640 


30518919349 


04001006252C 


PE435226PESOS 


20220890733 


30685158341 


04001047569S 


PE412811PESOS 


20220890733 


33500057039 


03001037558Y 


PE369751 PESOS 


20222558531 


33500057039 


04001031756J 


PE4166PESOS 


20224707658 


30500055053 


04001031757K 


PE4165PESOS 


20224707658 


30500055053 


03001002153U 


PE1550050 


20225030910 


30500036911 


03001011009U 


PE341884PESOS 


20225030910 


33500057039 


03001018188M 


PE349493PESOS 


20225030910 


33500057039 


03001030726E 


PE363643PESOS 


20225030910 


33500057039 


04001007122W 


PE378217PESOS 


20225030910 


33500057039 


04001 02 1570C 


PE391217PESOS 


20225030910 


33500057039 


04001038158M 


PE404030PESOS 


20225030910 


33500057039 


03001024056D 


PE47311 PESOS 


20225618349 


30707201882 


04001032938M 


PE454821 PESOS 


20227726076 


30685158341 


03001033850F 


PE793714PESOS 


20233286401 


30500064478 


04001036954Y 


PE14834PESOS 


20234944038 


30500057102 


0300101 5784L 


PE346787PESOS 


20237638752 


33500057039 


03001017543G 


PE348787PESOS 


20237638752 


33500057039 


04001018163G 


PE388821 PESOS 


20241974880 


33500057039 


04001045352G 


PE463907PESOS 


20249949214 


30685158341 


04001032854J 


PE551792PESOS 


20252450980 


30518919349 


04001032856L 


PE551793PESOS 


20252450980 


30518919349 



04001037707L 


PE827378PESOS 


30657863676 


30500064478 


03001028962N 


PE362053PESOS 


30658034800 


33500057039 


04001027290H 


PE395741 PESOS 


30658034800 


33500057039 


03001001292A 


PE9100PESOS 


30658206296 


30500057102 


040010044 35D 


PE801766PESOS 


30658240656 


30500064478 


04001045398Z 


PE833611 PESOS 


30658313335 


30500064478 


03001035421B 


PE429262PESOS 


30658429937 


30685158341 


04001018878T 


PE444540PESOS 


30658429937 


30685158341 


04001004398L 


PE24873PESOS 


30658487864 


30500007539 


030010334 50B 


14479 


30658700061 


30500035788 


03001028322D 


152002324601 


30658737607 


30500007539 


03001030772F 


152002347101 


30658737607 


30500007539 


03001032405A 


152002364701 


30658737607 


30500007539 


04001043719L 


152002938101 


30658737607 


30500007539 


04001043787Z 


152002940801 


30658737607 


30500007539 


03001017103V 


PE348635PESOS 


30658776327 


33500057039 


04001023537H 


PE817270PESOS 


30658894559 


30500064478 


03001010426W 


PE408580PESOS 


30659005707 


30685158341 


03001014168G 


PE412050PESOS 


30659005707 


30685158341 


03001022837X 


PE419135PESOS 


30659005707 


30685158341 


03001032809X 


PE427276PESOS 


30659005707 


30685158341 


04001010120Y 


PE438048PESOS 


30659005707 


30685158341 


04001015053B 


PE441881PESOS 


30659005707 


30685158341 


04001026389P 


PE450174PESOS 


30659005707 


30685158341 


04001041508F 


PE461445PESOS 


30659005707 


30685158341 


03001008395L 


PE338569PESOS 


30659010611 


33500057039 


03001 008396M 


PE338570PESOS 


30659010611 


33500057039 


03001008397N 


PE338568PESOS 


30659010611 


33500057039 


03001021772F 


PE352876PESOS 


30659010611 


33500057039 


03001023601V 


PE355629PESOS 


30659010611 


33500057039 


03001024499Y 


PE356133PESOS 


30659010611 


33500057039 


03001024500U 


PE356134PESOS 


30659010611 


33500057039 


04001040386X 


PE52756PESOS 


30659079468 


30707201882 


04001029547Y 


PE37537PESOS 


30659095080 


30500049770 


03001029148K 


PE362305PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001019890Y 


PE390181 PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001030198X 


PE398291 PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001030201Z 


PE398292PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001 0302 16W 


PE398279PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001030218B 


PE398280PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001030473E 


PE398424PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001030476H 


PE398427PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001030478J 


PE398423PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001030506B 


PE398426PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001 0306 30W 


PE398575PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001030924F 


PE398762PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001 030925G 


PE398761 PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001031434C 


PE398951 PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001032641D 


PE400005PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001032642E 


PE400103PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001032643F 


PE400004PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001032852H 


PE400212PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001032853X 


PE400211 PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001032858N 


PE400210PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001 032860G 


PE400213PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001032861H 


PE400003PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001033488N 


PE400693PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001033492X 


PE400692PESOS 


30659221345 


33500057039 



03001025526G 


358045 


20253453657 


33500057039 


03001004174C 


PE333043 


20272796271 


33500057039 


03001 0259 16J 


PE357670PESOS 


20304320215 


33500057039 


03001025992N 


PE358688 PESOS 


20304320215 


33500057039 


04001001 155W 


PE371972PESOS 


20304320215 


33500057039 


03001016936L 


PE465 09 PESOS 


20601697387 


30707201882 


03001023746X 


PE1553983 


20922089907 


30500036911 


04001 00936 1G 


PE1557212 


20924061163 


30500036911 


04001029284M 


PE397493PESOS 


20931251601 


33500057039 


04001013379K 


PE12944PESOS 


20932103606 


30500057102 


03001011832B 


PE343260 PESOS 


23045139549 


33500057039 


03001011837G 


PE343259PESOS 


23045139549 


33500057039 


03001036715X 


PE370061 PESOS 


23047441129 


33500057039 


04001013901B 


PE384956 PESOS 


23047441129 


33500057039 


04001024559M 


PE13965PESOS 


23055778159 


30500057102 


03001025282F 


PE357857PESOS 


23058265969 


33500057039 


03001 02437 1D 


PE47349PESOS 


23059796879 


30707201882 


04001043455X 


PE408825 PESOS 


23064486489 


33500057039 


04001046750J 


PE412142PESOS 


23077480889 


33500057039 


0300101 1137W 


PE342350 PESOS 


23111708819 


33500057039 


04001042666L 


PE4622 70 PESOS 


23116587319 


30685158341 


04001009574M 


PE806387 PESOS 


23126289219 


30500064478 


03001004808G 


PE333647 


23165245539 


33500057039 


03001 0261 31 W 


PE357974PESOS 


23171929059 


33500057039 


03001026132A 


PE357972PESOS 


23171929059 


33500057039 


04001035959S 


PE402642 PESOS 


23177544019 


33500057039 


04001033336F 


PE400567 PESOS 


23200766059 


33500057039 


03001000532T 


PE400393 PESOS 


23202686729 


30620833173 


03001002204R 


PE40 1222 PESOS 


23202686729 


30620833173 


03001005446F 


PE404134PESOS 


23202686729 


30620833173 


03001009254G 


PE40 7930 PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001010119V 


PE408345 PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001010123Z 


PE408346 PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001011014Z 


PE409263 PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001012851D 


PE410802PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001012852E 


PE410801PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001012881G 


PE410803PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001019097M 


PE416200PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001020094B 


PE41 7261 PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001022382D 


PE418772PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001023372D 


PE419518PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001026313B 


PE422285PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001030625C 


PE425472PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001031997P 


PE42862PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001032386X 


PE426826 PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001032387J 


PE426825 PESOS 


23202686729 


30685158341 


03001034599Z 


PE3677801 PESOS 


23202686729 


33500057039 


04001015631D 


PE386087 PESOS 


23202686729 


33500057039 


04001025585M 


PE394073 PESOS 


23202686729 


33500057039 


04001027963Y 


PE451451 PESOS 


23202686729 


30685158341 


04001043270D 


PE408647 PESOS 


23202686729 


33500057039 


04001013453D 


PE384693 PESOS 


23204631824 


33500057039 


04001013455F 


PE384690 PESOS 


23204631824 


33500057039 


04001046262H 


PE7864PESOS 


23219665849 


30500055053 


03001025094G 


PE356977 PESOS 


23265227899 


33500057039 


04001008026D 


PE378999 PESOS 


23265227899 


33500057039 


04001028962Y 


PE396051 PESOS 


23265227899 


33500057039 


03001000391W 


PE328017 


24077526605 


33500057039 



04001034203W 


PE401187PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001034206C 


PE401188PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001034520B 


PE401189PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001035440D 


PE402101PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001035442F 


PE402100PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001 035443G 


PE402099PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001 035755 M 


PE402348PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001035756N 


PE402346PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001035758P 


PE402349PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001035849Z 


PE402347PESOS 


30659221345 


33500057039 


040010361 35F 


PE402701 PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001036737N 


PE402700PESOS 


30659221345 


33500057039 


040010371 32D 


PE403509PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001037723J 


PE403999PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001037727N 


PE403822PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001037728Y 


PE403823PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001037809Y 


PE404248PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001 0393 13G 


PE404906PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001039314H 


PE404905PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001039315X 


PE404903PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001 04 0728X 


PE404904PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001040730B 


PE405451 PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001040821 C 


PE406236PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001040822D 


PE406237PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001042850G 


PE407963PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001042851 H 


PE407967PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001 042853 J 


PE407964PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001042854K 


PE407961 PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001042856M 


PE407965PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001042857N 


PE407968PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001042859P 


PE407966PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001042860H 


PE408074PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001043739N 


PE408941 PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001043740F 


PE408940PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001043741G 


PE408942PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001043742H 


PE408938PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001043743X 


PE408937PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001044579Z 


PE409982PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001046229K 


PE410651PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001046231 D 


PE410648PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001046232E 


PE410647PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001047872P 


PE413072PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001047874R 


PE413077PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001047876T 


PE413075PESOS 


30659221345 


33500057039 


0400 104 78 78V 


PE413073PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001048248N 


PE413347PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001048250G 


PE413348PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001 048253 J 


PE413349PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001 048256 M 


PE413350PESOS 


30659221345 


33500057039 


0400 104 84 28 N 


PE413259PESOS 


30659221345 


33500057039 


04001048430G 


PE413258PESOS 


30659221345 


33500057039 


03001000697X 


PE400483PESOS 


30659923919 


30620833173 


03001 02 1505W 


PE418179PESOS 


30659923919 


30685158341 


03001 008495 M 


PE1551455 


30660361959 


3050003691 1 


04001015575K 


PE16571PESOS 


30660361959 


30500035788 


04001030259G 


PE18200PESOS 


30660361959 


30500035788 


04001042756L 


PE19535PESOS 


30660361959 


30500035788 


04001 035680 J 


14828 


30660723958 


30500057102 



03001004735F 


PE333580 


24077526605 


33500057039 


03001008118E 


PE338531 PESOS 


24077526605 


33500057039 


03001014279J 


PE343779PESOS 


24077526605 


33500057039 


03001021446D 


PE352693PESOS 


24077526605 


33500057039 


03001024771H 


PE357034PESOS 


24077526605 


33500057039 


03001001444W 


PE329734 


27017370931 


33500057039 


03001007375X 


PE337557PESOS 


27017370931 


33500057039 


03001015768N 


PE347247PESOS 


27017370931 


33500057039 


03001022489L 


PE354611 PESOS 


27017370931 


33500057039 


04001000264W 


PE371314PESOS 


27017370931 


33500057039 


04001011309B 


PE382530PESOS 


27017370931 


33500057039 


03001024537H 


PE356899PESOS 


27017615896 


33500057039 


03001 024 705E 


PE357242PESOS 


27017615896 


33500057039 


04001013115V 


PE383962PESOS 


27017615896 


33500057039 


04001037573M 


PE5427PESOS 


27017615896 


30500055053 


04001010199H 


PE381474PESOS 


27048335182 


33500057039 


03001005861G 


PE335383 


27065088032 


33500057039 


04001041879Z 


PE407225PESOS 


27092921846 


33500057039 


04001043239X 


PE408569PESOS 


27092921846 


33500057039 


04001044890M 


PE409438PESOS 


27092921846 


33500057039 


04001046059L 


PE410458PESOS 


27092921846 


33500057039 


04001048243X 


PE413419PESOS 


27092921846 


33500057039 


03001006608G 


PE405055PESOS 


27125544156 


30685158341 


03001026192G 


PE422110PESOS 


27125544156 


30685158341 


03001029750J 


PE424768PESOS 


27125544156 


30685158341 


04001006865M 


PE435467PESOS 


27125544156 


30685158341 


04001017047G 


PE443203PESOS 


27125544156 


30685158341 


04001009054F 


PE710777PESOS 


27152411222 


33500038069 


03001019010U 


PE46725PESOS 


27202498235 


30707201882 


03001001517A 


PE329715 


27221169978 


33500057039 


03001026285J 


PE1554493 


27221169978 


30500036911 


04001013337E 


PE384528PESOS 


27221169978 


33500057039 


04001020489K 


PE389879PESOS 


27221169978 


33500057039 


03001003826F 


PE402656PESOS 


27227736599 


30620833173 


03001019464K 


PE416308PESOS 


27227736599 


30685158341 


04001002592F 


PE432619PESOS 


27227736599 


30685158341 


04001002594H 


PE432618PESOS 


27227736599 


30685158341 


04001 00500 7W 


PE434182PESOS 


27227736599 


30685158341 


04001005279K 


PE434343PESOS 


27227736599 


30685158341 


04001006074E 


PE435041 PESOS 


27227736599 


30685158341 


04001007496N 


PE435791 PESOS 


27227736599 


30685158341 


04001043209F 


PE7120PESOS 


27227736599 


30500055053 


03001028664M 


PE424164PESOS 


27932642250 


30685158341 


04001020723B 


PE390858PESOS 


27938791 789 


33500057039 


04001032055C 


PE399605PESOS 


27938791 789 


33500057039 


04001046590L 


PE411755PESOS 


27938791 789 


33500057039 


04001046592N 


PE411763PESOS 


27938791 789 


33500057039 


04001000420Z 


PE798824PESOS 


30500082522 


30500064478 


03001010376D 


PE408600PESOS 


30500181474 


30620833173 


04001031886N 


PE398738PESOS 


30500218408 


33500057039 


03001019877S 


351298 


30500229663 


33500057039 


04001018064G 


PE387619PESOS 


30500229663 


33500057039 


03001020375D 


PE46835PESOS 


30500247882 


30707201882 


03001020743C 


PE46898 PESOS 


30500247882 


30707201882 


03001026547K 


PE788587PESOS 


30500315683 


30500064478 


03001026656L 


PE788787PESOS 


30500315683 


30500064478 


03001027359M 


PE789736PESOS 


30500315683 


30500064478 


04001 048 503H 


835643 


30500315683 


30500064478 




04001034813G 


PE1560058 


30500526552 


30500036911 


03001036426H 


PE429776 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001002069E 


PE432235PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001005647J 


PE434441 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 00565 1E 


PE434442 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001007232B 


PE435695PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001007233C 


PE435696 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001007928N 


PE436473PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001007929Y 


PE436474PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001007930G 


PE436475PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 008824 J 


PE436358 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001008825K 


PE436356 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 009 302B 


PE437542 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 009 306F 


PE437543PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001009480X 


PE437684 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001009883P 


PE437892PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001009886S 


PE437893PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 010545C 


PE438169PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 010546D 


PE438170PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001012332V 


PE439507PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001012335B 


PE439509 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001012336C 


PE439508 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 012494H 


439448 


30500527230 


30685158341 


04001013265E 


PE440455PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001013271B 


PE440454 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001013275F 


PE440453PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001013279 J 


PE440452 PESOS 


30500527230 


30685158341 


040010 14041 U 


PE440920 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001014043W 


PE440919PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001014147E 


PE441024PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001016401W 


PE442369 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001016403B 


PE442510PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001016612D 


PE442721 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001020232T 


PE445397 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001020234V 


PE445398 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001020236A 


PE445403 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001020237B 


PE445399 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001020238C 


PE445402 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 020 353A 


PE445406 PESOS 


30500527230 


30685158341 


0400 10 20 354 B 


PE4454 70 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001021283D 


PE446084 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001021405W 


PE446296 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001021655G 


PE446418PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001021659K 


PE446417PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001022673H 


PE446999 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001024026B 


PE448402 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 024 162C 


PE448403 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001024903F 


PE448820 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001024907J 


PE448821 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001025604E 


PE449618PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001027444X 


PE451112PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001027446K 


PE451089PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001027857Z 


PE45 1376 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001027862M 


PE451375PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001028544K 


PE451697PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001028546M 


PE451698PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001029177N 


PE451955PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001033144C 


PE455060 PESOS 


30500527230 


30685158341 



04001042075F 


PE555311PESOS 


30660950202 


30518919349 


04001042498Y 


PE555886PESOS 


30660950202 


30518919349 


04001021527E 


PE2212PESOS 


30661138323 


30500055053 


04001016538K 


PE20340PESOS 


30661162445 


30500032886 


04001001191W 


PE799250PESOS 


30661233210 


30500064478 


0300101 1678J 


PE342949PESOS 


30661367039 


33500057039 


03001031737H 


PE364933PESOS 


30661367039 


33500057039 


04001000131 P 


PE371109PESOS 


30661367039 


33500057039 


04001000270T 


PE371398PESOS 


30661367039 


33500057039 


04001014937L 


PE385721PESOS 


30661367039 


33500057039 


04001028791Y 


PE397190PESOS 


30661367039 


33500057039 


04001032582H 


PE399692PESOS 


30661367039 


33500057039 


04001033693L 


PE400807PESOS 


30661367039 


33500057039 


04001038447N 


PE404745PESOS 


30661367039 


33500057039 


04001048985V 


PE414198PESOS 


30661367039 


33500057039 


04001049091 K 


PE414313PESOS 


30661367039 


33500057039 


04001017431 D 


PE388109PESOS 


30661540202 


33500057039 


03001010454A 


PE341132PESOS 


30661632336 


33500057039 


03001 035866Y 


PE796568PESOS 


30661649220 


30500064478 


03001026519J 


PE358316PESOS 


30661720405 


33500057039 


04001014581G 


PE385803PESOS 


30661720405 


33500057039 


04001017539M 


PE388175PESOS 


30661720405 


33500057039 


03001015459K 


PE 1552668 


30661812229 


30500036911 


03001029070E 


PE 1554856 


30661812229 


30500036911 


04001008518J 


PE1 557073 


30661812229 


30500036911 


04001018892P 


PE 1558270 


30661812229 


30500036911 


04001029059M 


PE451870PESOS 


30661812229 


30685158341 


03001 025290E 


PE357858PESOS 


30661845046 


33500057039 


04001044559Y 


100002946101 


30661856374 


30500007539 


0300100871 1D 


PE339069PESOS 


30661873120 


33500057039 


04001012406A 


PE383576PESOS 


30661873120 


33500057039 


04001012407B 


PE383575PESOS 


30661873120 


33500057039 


03001 0047 12A 


PE44700PESOS 


30661907491 


30707201882 


04001025226E 


818382 


30661982000 


30500064478 


03001 000538C 


152002029301 


30662071680 


30500007539 


03001 000539D 


152002029401 


30662071680 


30500007539 


03001 002493E 


1 52002053701 


30662071680 


30500007539 


03001 002495G 


152002053601 


30662071680 


30500007539 


03001 0027 12V 


152002054801 


30662071680 


30500007539 


03001003709F 


152002062501 


30662071680 


30500007539 


03001 004372C 


1 52002072601 


30662071680 


30500007539 


03001037090F 


PE798068PESOS 


30662071680 


30500064478 


03001037092H 


PE798067PESOS 


30662071680 


30500064478 


04001013767L 


PE809442PESOS 


30662071680 


30500064478 


04001024905H 


PE37036PESOS 


30662071680 


30500049770 


03001004921C 


PE333805 


30662100451 


33500057039 


03001 009577Y 


PE340010PESOS 


30662100451 


33500057039 


03001 01 9073G 


PE1553276 


30662100451 


30500036911 


03001027718L 


PE 1554828 


30662100451 


30500036911 


03001 0292 10A 


PE 1555048 


30662100451 


30500036911 


04001001357D 


PE372206PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001004720A 


PE375561PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001005677M 


PE376426PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001005678N 


PE376573PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001006568M 


PE377524PESOS 


30662100451 


33500057039 


0400101 1590D 


PE382838PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001 01 2450W 


PE383654PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001013098X 


PE384362PESOS 


30662100451 


33500057039 




04001 01 3945 J 


PE385257PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001 01 4943X 


PE386066PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001014944J 


PE386065PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001016452F 


PE387584PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001016763K 


PE387801 PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001016937N 


PE387925PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001018576Y 


PE389133PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001019037H 


PE389554PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001023460C 


PE392750PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001026507H 


PE395100PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001 027832 J 


PE396052PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001 030763G 


PE398142PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001031872X 


PE399406PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001032082C 


PE399618PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001 032086G 


PE399566PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001032746J 


PE400099PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001033447X 


PE400701 PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001033861X 


PE400996PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001 038751 L 


PE405199PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001040362C 


PE406431 PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001040574H 


PE406638PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001041490F 


PE407298PESOS 


30662100451 


33500057039 


0400 10421 69 J 


PE407919PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001042170B 


PE407958PESOS 


30662100451 


33500057039 


04001047715L 


PE835549PESOS 


30662100451 


30500064478 


04001047884S 


PE835677PESOS 


30662100451 


30500064478 


04001010479X 


PE381635PESOS 


30663011746 


33500057039 


04001 042291 F 


PE407932PESOS 


30663011746 


33500057039 


04001 049330G 


PE413353PESOS 


30663015490 


33500057039 


04001 009763M 


PE544136PESOS 


30663137375 


30518919349 


04001010286E 


152-0025677-01 


30663148776 


30500007539 


03001033458J 


1555539 


30663164607 


30500036911 


03001004131S 


402938 


30663245402 


30620833173 


0300101 1562B 


PE775561PESOS 


30663253529 


30500064478 


04001046334H 


PE465002PESOS 


30663288497 


30685158341 


03001035977R 


369163 


30663301744 


33500057039 


04001017390H 


PE388272PESOS 


30663301744 


33500057039 


04001040272C 


PE6282PESOS 


30663330744 


30500055053 


04001047306H 


101002974601 


30663409391 


30500007539 


04001047307X 


101002974501 


30663409391 


30500007539 


04001047310C 


101002974401 


30663409391 


30500007539 


03001012717E 


776644 


30663418579 


30500064478 


03001019062E 


781901 


30663418579 


30500064478 


03001 036782M 


797240 


30663418579 


30500064478 


04001 007693M 


803826 


30663418579 


30500064478 


04001007697Z 


802907 


30663418579 


30500064478 


04001 02 1244A 


PE391157PESOS 


30663428671 


33500057039 


04001 024240W 


PE393492PESOS 


30663428671 


33500057039 


04001046586Z 


20017 


30663450332 


30500035788 


03001 01 0395E 


PE341321 PESOS 


30663505722 


33500057039 


04001016435G 


PE387000PESOS 


30663505722 


33500057039 


03001016892M 


PE348009PESOS 


30663510491 


33500057039 


03001025870X 


PE357999PESOS 


30663510491 


33500057039 


03001030592F 


PE363469PESOS 


30663510491 


33500057039 


03001036898U 


PE369492PESOS 


30663510491 


33500057039 


04001009021W 


PE1557165 


30663510491 


30500036911 


04001012283D 


PE383566PESOS 


30663510491 


33500057039 


04001026076X 


PE394670PESOS 


30663510491 


33500057039 
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04001 033 145D 


PE455061 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001033146E 


PE455062PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001033787P 


PE455398PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001033902E 


PE455464PESOS 


30500527230 


30685158341 


0400103401 2U 


PE455326PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001034025B 


PE455325PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001034027D 


PE455329PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001034044C 


PE455328PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001034045D 


PE455327PESOS 


30500527230 


30685158341 


0400 1034 29 1G 


PE455903PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 03646 1H 


456850 


30500527230 


30685158341 


04001036462X 


457095 


30500527230 


30685158341 


04001036650H 


457011 


30500527230 


30685158341 


0400 10 3665 1X 


457021 


30500527230 


30685158341 


04001036694P 


457623 


30500527230 


30685158341 


04001037067K 


457783 


30500527230 


30685158341 


04001037075J 


457782 


30500527230 


30685158341 


04001037509L 


PE457739PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001038409L 


PE458694PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001038458P 


PE458826PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001038823L 


PE458817PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001039673P 


PE459796PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001041 703C 


PE461630PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001041 706F 


PE461629PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 042 158H 


PE462023PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001042174F 


PE462024PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 042 176H 


PE462022PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001042335E 


PE462093PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001043 122W 


PE462175PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001043123A 


PE462174PESOS 


30500527230 


30685158341 


0400 10 4359 U 


PE462851 PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001043592K 


PE462852PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 044 138H 


PE463403PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001044919Y 


PE463768PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001045735L 


PE463446PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 046 299R 


PE465097PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001046318J 


PE465098PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001046323F 


PE465096PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001046521F 


PE465366PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001046523H 


PE465365PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001 04654 1H 


PE465199PESOS 


30500527230 


30685158341 


0400 10 47056 J 


PE465575PESOS 


30500527230 


30685158341 


04001047923M 


PE466478PESOS 


30500527230 


30685158341 


0400 10 48246 L 


PE466787PESOS 


30500527230 


30685158341 


03001006249H 


PE335918 


30500548041 


33500057039 


0300 101 2450 V 


PE343641 PESOS 


30500548041 


33500057039 


03001032958N 


PE366140PESOS 


30500578277 


33500057039 


03001027747N 


PE360626PESOS 


30500597557 


33500057039 


040010081 12W 


PE377829PESOS 


30500597557 


33500057039 


04001023903E 


PE1 558863 


30500597557 


30500036911 


03001003210P 


PE402090PESOS 


30500625194 


30620833173 


03001017061B 


PE414838PESOS 


30500625194 


30685158341 


04001043629L 


PE832235PESOS 


30500689826 


30500064478 


03001037793P 


PE798496PESOS 


30500728317 


30500064478 


04001023699Z 


PE817189PESOS 


30500728317 


30500064478 


0400102531 4C 


PE818385PESOS 


30500728317 


30500064478 


0400102531 9H 


PE818386PESOS 


30500728317 


30500064478 


04001027 123C 


PE819708PESOS 


30500728317 


30500064478 




04001027125E 


PE819428PESOS 


30500728317 


30500064478 


04001 027872N 


PE820033PESOS 


30500728317 


30500064478 


04001028068L 


PE820388PESOS 


30500728317 


30500064478 


04001 028069M 


PE820389PESOS 


30500728317 


30500064478 


04001 02860 1E 


PE820029PESOS 


30500728317 


30500064478 


04001036884Z 


PE827246PESOS 


30500728317 


30500064478 


04001038395P 


PE828497PESOS 


30500728317 


30500064478 


04001038418L 


PE828498PESOS 


30500728317 


30500064478 


04001040323W 


PE829944PESOS 


30500728317 


30500064478 


04001040324A 


PE829943PESOS 


30500728317 


30500064478 


04001040540A 


PE830092PESOS 


30500728317 


30500064478 


03001031681F 


PE793559PESOS 


30500772324 


30500064478 


04001024538J 


PE817763PESOS 


30500772324 


30500064478 


03001020358E 


PE533028PESOS 


30500777202 


30518919349 


03001037582L 


PE540358PESOS 


30500777202 


30518919349 


03001037583M 


PE540397PESOS 


30500777202 


30518919349 


03001 037588R 


PE540360PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001001858J 


PE541027PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001002084B 


PE541080PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001 012538G 


PE544878PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001012539H 


PE544877PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001 012648X 


PE544921 PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001 01 351 2W 


PE545361 PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001 013654G 


PE545430PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001015080B 


PE545685PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001015650E 


PE546188PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001016245F 


PE546244PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001016247H 


PE546243PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001017261E 


PE546792PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001017825K 


PE546677PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001027672L 


PE550253PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001030489L 


PE550164PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001 030493G 


PE550163PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001031418E 


PE551224PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001 032065D 


PE551607PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001033443E 


PE5518714 


30500777202 


30518919349 


04001 033446H 


PE551850PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001033448J 


PE551873PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001033459L 


PE551872PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001033558L 


PE551961 PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001 033563H 


PE551960PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001033565J 


PE551958PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001033573X 


PE551959PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001 033860H 


PE552028PESOS 


30500777202 


30518919349 


0400 10 340 39G 


PE551989PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001035622F 


PE5527 93PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001 035624H 


PE552798PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001035625X 


PE552794PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001 038242G 


PE553092PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001040500T 


PE554650PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001042786Y 


PE555653PESOS 


30500777202 


30518919349 


04001 0461 47J 


PE557246PESOS 


30500777202 


30518919349 


03001015187X 


PE1552525 


30500781293 


30500036911 


03001015189K 


PE1552524 


30500781293 


30500036911 


03001 016262D 


PE1552813 


30500781293 


30500036911 


03001024427F 


PE787362PESOS 


30500781293 


30500064478 


03001030315V 


PE1555194 


30500781293 


30500036911 


03001032869Y 


PE1555502 


30500781293 


30500036911 



04001 04 1591 H 


PE407399PESOS 


30663510491 


33500057039 


04001 045561 X 


PE411137PESOS 


30663510491 


33500057039 


03001 02 3504A 


PE355624PESOS 


30663555533 


33500057039 


04001031 172B 


PE398938PESOS 


30664004204 


33500057039 


04001031613B 


PE399183PESOS 


30664004204 


33500057039 


04001 0354 79P 


PE402006PESOS 


30664004204 


33500057039 


04001 047087N 


PE411747PESOS 


30664004204 


33500057039 


03001026410W 


PE358876PESOS 


30664113011 


33500057039 


030010091 79M 


PE339133PESOS 


30666522032 


33500057039 


03001 01 4763H 


PE345853PESOS 


30666522032 


33500057039 


03001 029350F 


PE362520PESOS 


30667034376 


33500057039 


03001009086J 


PE339629PESOS 


30668196795 


33500057039 


03001 006258H 


PE770074PESOS 


30668209013 


30500064478 


03001 022953H 


PE785666PESOS 


30668209013 


30500064478 


04001 028945P 


PE451817PESOS 


30669159885 


30685158341 


04001 035037F 


PE456406PESOS 


30669159885 


30685158341 


04001 037555M 


PE458273PESOS 


30669159885 


30685158341 


03001 007752H 


527180 


30669160662 


30518919349 


04001 040389L 


PE6210PESOS 


30669179150 


30500055053 


04001 04 0942 G 


PE6463PESOS 


30669179150 


30500055053 


04001045337J 


PE7619PESOS 


30669179150 


30500055053 


03001 01 8394L 


122002213301 


30669371159 


30500007539 


03001 026869R 


122002302401 


30669371159 


30500007539 


03001027248J 


122002312401 


30669371159 


30500007539 


0400101 1678K 


122258841 


30669371159 


30500007539 


0400101 2342W 


122002596901 


30669371159 


30500007539 


0400101 5651 F 


122002639101 


30669371159 


30500007539 


04001 046585P 


PE7421 PESOS 


30669689132 


30500055053 


03001 0075 26G 


PE406148PESOS 


30670654083 


30685158341 


04001 035845M 


PE826221PESOS 


30670676575 


30500064478 


04001 040354D 


PE6289PESOS 


30670676575 


30500055053 


0300101 1827F 


PE342905PESOS 


30671158446 


33500057039 


0400 1021 254 B 


PE390976PESOS 


30671158446 


33500057039 


04001 030994M 


PE398619PESOS 


30671158446 


33500057039 


03001024751 F 


PE356980PESOS 


30671851249 


33500057039 


04001 00 1278F 


PE372136PESOS 


30671894479 


33500057039 


03001014103S 


PE345544PESOS 


30672043286 


33500057039 


04001 021 049 D 


PE391037PESOS 


30672043286 


33500057039 


04001 044027E 


PE7349PESOS 


30672242149 


30500055053 


04001 038207H 


PE404608PESOS 


30672677293 


33500057039 


04001043918M 


PE409143PESOS 


30672677293 


33500057039 


03001 0081 53D 


PE337925PESOS 


30672769945 


33500057039 


03001009261 E 


PE339809PESOS 


30672769945 


33500057039 


03001009885Z 


PE340739PESOS 


30672769945 


33500057039 


03001 009886R 


PE340738PESOS 


30672769945 


33500057039 


03001019182H 


PE350812PESOS 


30672769945 


33500057039 


03001 0244 35E 


PE356771PESOS 


30672769945 


33500057039 


03001029071 F 


PE362149PESOS 


30672769945 


33500057039 


030010351 52C 


PE368284PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001 0003 15T 


PE371315PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001 003374E 


PE374025PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001 003375F 


PE374186PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001004099J 


PE374444PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001 0065 76L 


PE377404PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001 006737K 


PE377728PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001 00 73 79 N 


PE378309PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001 0081 51 C 


PE379481PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001 009 129X 


PE380472PESOS 


30672769945 


33500057039 




040010091 31 B 


PE380471 PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001 01 2270W 


PE383538PESOS 


30672769945 


33500057039 


0400101 7362G 


PE388186PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001022597M 


PE392208PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001025882M 


PE394680PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001 0266 16X 


PE395224PESOS 


30672769945 


33500057039 


04001 029085 L 


PE397424PESOS 


30672964152 


33500057039 


03001002502S 


PE1550159 


30673894891 


3050003691 1 


03001009756N 


PE340659PESOS 


30674465137 


33500057039 


03001018415F 


PE349750PESOS 


30674465137 


33500057039 


04001042775M 


PE555937PESOS 


30675258984 


30518919349 


04001032928L 


PE551825PESOS 


30675753365 


30518919349 


04001048734N 


PE558222PESOS 


30675753365 


30518919349 


04001 01 9234G 


PE389649PESOS 


30675833938 


33500057039 


04001019235H 


PE389650PESOS 


30675833938 


33500057039 


03001005633D 


PE334816 


306759981 12 


33500057039 


04001008982Y 


PE437113PESOS 


30676419493 


30685158341 


04001 02 1320S 


PE446220PESOS 


30676419493 


30685158341 


04001021 321 T 


PE446221 PESOS 


30676419493 


30685158341 


04001040974L 


PE20788PESOS 


30676543763 


30500032886 


03001007975Y 


PE772472PESOS 


30676575665 


30500064478 


04001004361 B 


PE801678PESOS 


30676621594 


30500064478 


04001007261 D 


PE803686PESOS 


30676621594 


30500064478 


04001026526X 


PE818515PESOS 


30676621594 


30500064478 


04001 026547 L 


PE818928PESOS 


30676621594 


30500064478 


04001 035266 J 


PE825320PESOS 


30676621594 


30500064478 


04001035267K 


PE825752PESOS 


30676621594 


30500064478 


04001028966S 


PE397210PESOS 


30676770182 


33500057039 


03001005902C 


PE1 550907 


30676788138 


3050003691 1 


03001011715B 


PE1551978 


30676788138 


3050003691 1 


03001021823C 


PE1553743 


30676788138 


3050003691 1 


03001033740D 


PE 15556 18 


30676788138 


3050003691 1 


03001037208G 


PE 1555986 


30676788138 


3050003691 1 


03001037548N 


PE1 556052 


30676788138 


3050003691 1 


04001010705A 


PE1557374 


30676788138 


3050003691 1 


04001020928X 


PE 1558562 


30676788138 


3050003691 1 


04001034992Y 


PE 1560056 


30676788138 


3050003691 1 


04001035696Z 


PE1560130 


30676788138 


3050003691 1 


0400104841 1F 


PE73355PESOS 


30676788138 


33707366589 


03001025286J 


PE357859PESOS 


30676796637 


33500057039 


03001030329D 


PE363385PESOS 


30676870403 


33500057039 


03001 033 196X 


PE366277PESOS 


30676870403 


33500057039 


03001033390E 


PE366603PESOS 


30676870403 


33500057039 


03001036154F 


PE369087PESOS 


30676870403 


33500057039 


03001036155G 


PE369091 PESOS 


30676870403 


33500057039 


04001001 697 K 


PE372139PESOS 


30676870403 


33500057039 


0400101 1485G 


PE382350PESOS 


30676870403 


33500057039 


04001012570C 


PE383602PESOS 


30676870403 


33500057039 


04001 038580 L 


PE403857PESOS 


30676870403 


33500057039 


03001000049W 


PE1 549736 


306769401 18 


3050003691 1 


04001 00 1266C 


100244921 


306769401 18 


30500007539 


03001027022W 


PE359688PESOS 


30677018816 


33500057039 


03001028958S 


PE361279PESOS 


30677018816 


33500057039 


03001025288L 


PE357862PESOS 


30677133763 


33500057039 


03001013511U 


PE345040PESOS 


30677151125 


33500057039 


03001 01 81 30W 


PE46604PESOS 


30677151125 


30707201882 


03001018131A 


PE46603PESOS 


30677151125 


30707201882 


03001018132B 


PE46601 PESOS 


30677151125 


30707201882 



04001 00281 4C 


PE800602PESOS 


30500781293 


30500064478 


04001002843E 


PE800603PESOS 


30500781293 


30500064478 


04001003101P 


PE800979PESOS 


30500781293 


30500064478 


04001013407C 


PE809490PESOS 


30500781293 


30500064478 


04001017619L 


PE1558091 


30500781293 


30500036911 


04001 02481 OC 


PE2707PESOS 


30500781293 


30500055053 


04001024823G 


PE2708PESOS 


30500781293 


30500055053 


04001 02701 4B 


PE3208PESOS 


30500781293 


30500055053 


04001030047B 


PE3763PESOS 


30500781293 


30500055053 


04001038232F 


PE5679PESOS 


30500781293 


30500055053 


04001 03851 7L 


PE5807PESOS 


30500781293 


30500055053 


04001048905N 


PE8313PESOS 


30500781293 


30500055053 


0300 1001 31 7V 


PE524182PESOS 


30500781986 


30518919349 


03001009230A 


527851 


30500781986 


30518919349 


03001017984P 


PE531470PESOS 


30500781986 


30518919349 


0300 10 3385 7 M 


538866 


30500781986 


30518919349 


04001002705B 


PE540966PESOS 


30500781986 


30518919349 


04001 00508 1B 


PE542211 PESOS 


30500781986 


30518919349 


03001002806C 


PE401955PESOS 


30500811435 


30620833173 


03001009093H 


PE407897PESOS 


30500811435 


30685158341 


03001014471D 


PE412422PESOS 


30500811435 


30685158341 


03001019149K 


PE416332PESOS 


30500811435 


30685158341 


04001008533G 


PE435643PESOS 


30500811435 


30685158341 


04001009943M 


PE437670PESOS 


30500811435 


30685158341 


04001 01 5687Y 


PE441963PESOS 


30500811435 


30685158341 


04001043382H 


PE462905PESOS 


30500811435 


30685158341 


04001018017E 


PE813099PESOS 


30500842586 


30500064478 


03001008500W 


PE772200PESOS 


30500844015 


30500064478 


03001 009 508X 


PE773316PESOS 


30500844015 


30500064478 


03001037049J 


PE796974PESOS 


30500844015 


30500064478 


04001003882X 


PE801344PESOS 


30500844015 


30500064478 


04001009708L 


PE806208PESOS 


30500844015 


30500064478 


04001011976L 


PE808077PESOS 


30500844015 


30500064478 


04001016120U 


PE811025PESOS 


30500844015 


30500064478 


04001039573Y 


PE405563PESOS 


30500846301 


33500057039 


04001 041 738K 


PE407489PESOS 


30500846301 


33500057039 


04001043157H 


PE408702PESOS 


30500846301 


33500057039 


04001 043 158X 


PE408706PESOS 


30500846301 


33500057039 


04001043160B 


PE408701 PESOS 


30500846301 


33500057039 


04001045290H 


PE410742PESOS 


30500846301 


33500057039 


04001 04809 U 


PE39622PESOS 


30500846301 


30500049770 


03001022984L 


152002265101 


30500914277 


30500007539 


03001023437F 


PE22724PESOS 


30500914277 


30500007539 


03001024603B 


152002280701 


30500914277 


30500007539 


03001029133E 


PE33550 


30500914277 


30500049770 


03001029849S 


PE33634 


30500914277 


30500049770 


04001013547H 


PE35955PESOS 


30500914277 


30500049770 


04001013682H 


PE35995PESOS 


30500914277 


30500049770 


04001019509L 


PE36449PESOS 


30500914277 


30500049770 


04001 02531 7F 


PE37071 PESOS 


30500914277 


30500049770 


04001026809M 


PE37336PESOS 


30500914277 


30500049770 


04001030948L 


PE37682PESOS 


30500914277 


30500049770 


04001039289S 


38490 


30500938125 


30500049770 


04001 039 292M 


38489 


30500938125 


30500049770 


03001006408E 


PE45021 PESOS 


30500959629 


30707201882 


03001006573H 


PE1551086 


30500959629 


30500036911 


03001 006692 J 


PE526714PESOS 


30500959629 


30518919349 


03001 030 757X 


PE363487PESOS 


30500971041 


33500057039 




03001001725B 


PE524431 PESOS 


30500977848 


30518919349 


03001001953E 


PE524462PESOS 


30500977848 


30518919349 


03001006491G 


PE30804PESOS 


30500977848 


30500049770 


03001009714H 


PE31297PESOS 


30500977848 


30500049770 


03001011415V 


31491 


30500977848 


30500049770 


03001034801C 


PE34134PESOS 


30500977848 


30500049770 


04001008463X 


805507 


30500987878 


30500064478 


04001031594J 


822647 


30500987878 


30500064478 


03001005543D 


PE769560PESOS 


30501010053 


30500064478 


04001021307A 


PE391276PESOS 


30501010053 


33500057039 


04001028251F 


PE396644PESOS 


30501010053 


33500057039 


03001022092B 


PE47033PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001000433U 


PE48601 PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001000434V 


PE48602PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001000439D 


PE48603PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001002172W 


PE48783PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001002173A 


PE48777PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001003090W 


PE48866 PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001003534C 


PE48916PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001004770F 


PE49120PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001005190C 


PE49146PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001006060W 


PE49334PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001007485L 


PE49665PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001007738M 


PE49709PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001008353G 


PE49947PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001009187M 


PE50136PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001010243U 


PE50238 PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001010977L 


PE50336PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001011592F 


PE50423PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001012348F 


PE50458 PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001013656X 


PE50675 PESOS 


30501018453 


30707201882 


040010151 10S 


PE50829 PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001016422C 


PE50937PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001016734X 


PE51005PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001017929P 


PE51092PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001018673M 


PE51151PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001019906M 


PE51225PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001019909P 


PE51224PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001020798N 


PE51289PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001022670E 


PE51375PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001023456H 


PE51412PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001023457X 


PE51413PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001025088K 


PE51514PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001026500A 


PE51580PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001026501B 


PE51581 PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001028735M 


PE51734PESOS 


30501018453 


30707201882 


04001031252A 


PE51912PESOS 


30501018453 


30707201882 


03001034102T 


PE427667PESOS 


30501036672 


30685158341 


03001035328H 


PE429328PESOS 


30501036672 


30685158341 


04001017162E 


PE812435PESOS 


30501044551 


30500064478 


03001001072T 


PE765570PESOS 


30501090782 


30500064478 


03001 00 1900T 


PE766343PESOS 


30501090782 


30500064478 


03001004367G 


PE768787PESOS 


30501090782 


30500064478 


03001006838L 


PE771341PESOS 


30501090782 


30500064478 


03001006841F 


PE771334PESOS 


30501090782 


30500064478 


03001008246G 


PE772694PESOS 


30501090782 


30500064478 


03001012001N 


PE776312PESOS 


30501090782 


30500064478 


03001019400A 


PE782644PESOS 


30501090782 


30500064478 



03001019550G 


PE532534PESOS 


30677151125 


30518919349 


0300 1021 579 K 


PE533800PESOS 


30677151125 


30518919349 


03001022752E 


PE534263PESOS 


30677151125 


30518919349 


03001022790G 


PE534208PESOS 


30677151125 


30518919349 


03001 022795 L 


PE534264PESOS 


30677151125 


30518919349 


03001022796M 


PE534265PESOS 


30677151125 


30518919349 


03001 022797 N 


PE534262PESOS 


30677151125 


30518919349 


03001023645G 


PE534709PESOS 


30677151125 


30518919349 


03001023990J 


PE534814PESOS 


30677151125 


30518919349 


03001024556X 


PE535380PESOS 


30677151125 


30518919349 


03001025600W 


PE535709PESOS 


30677151125 


30518919349 


03001028271G 


PE536561PESOS 


30677151125 


30518919349 


03001030277F 


PE537536PESOS 


30677151125 


30518919349 


03001037245H 


PE370370PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 002048 B 


PE372995PESOS 


30677151125 


33500057039 


040010021 12Z 


PE372955PESOS 


30677151125 


33500057039 


040010021 15T 


PE372994PESOS 


30677151125 


33500057039 


040010021 17V 


PE372954PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001002982X 


PE373495PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 003205 U 


PE373691PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001003206V 


PE373705PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 008720 E 


PE380086PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 008794 P 


PE379401PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 009482 K 


PE380859PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 009932 K 


PE381285PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001010047W 


PE381019PESOS 


30677151125 


33500057039 


0400101 1878M 


PE382971PESOS 


30677151125 


33500057039 


0400101 1880F 


PE382970PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001012881 H 


PE384089PESOS 


30677151125 


33500057039 


0400101 3534D 


PE384655PESOS 


30677151125 


33500057039 


0400101 5338H 


PE386081PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001016263F 


PE387341PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001016534G 


PE387509PESOS 


30677151125 


33500057039 


0400101 7294K 


PE387949PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001018467N 


PE388839PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001020540V 


PE390380PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001020541W 


PE389663PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 0225 13A 


PE392036PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001022515C 


PE392038PESOS 


30677151125 


33500057039 


040010225 17E 


PE391427PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001022537G 


PE392121PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 025334 E 


PE394290PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001026899V 


PE395276PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 027608 K 


PE395861PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 027609 L 


PE395860PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001028096M 


PE396369PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 030626 E 


PE398458PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 030627 F 


PE398459PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 030875 K 


PE398616PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 030876 L 


PE398618PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 030878 N 


PE398617PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001031654G 


PE9695PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001 032408 E 


PE9714PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001032912E 


PE9715PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001034474J 


PE9756PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001034482X 


PE9755PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001 034484 K 


PE9757PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001 035666 N 


PE9801 PESOS 


30677151125 


30527508165 




04001 035668 P 


PE9802PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001037393M 


PE9825PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001038846Z 


PE9867PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001039012C 


PE9865PESOS 


30677151125 


30527508165 


040010390 13D 


PE9862PESOS 


30677151125 


30527508165 


040010390 14E 


PE9866PESOS 


30677151125 


30527508165 


040010390 17H 


PE9868PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001041941G 


PE9918PESOS 


30677151125 


30527508165 


0400 1041 942 H 


PE9917PESOS 


30677151125 


30527508165 


0400 1041 948 N 


PE9919PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001045191 H 


PE9966PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001 045 192X 


PE9965PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001 045205 D 


PE9964PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001047740J 


PE10044PESOS 


30677151125 


30527508165 


0400 10481 98 R 


PE10052PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001 048288 R 


PE10054PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001048333X 


PE10051PESOS 


30677151125 


30527508165 


04001 048335 K 


PE10055PESOS 


30677151125 


30527508165 


040010484 19N 


PE413553PESOS 


30677151125 


33500057039 


04001 024298M 


PE393438PESOS 


30677410694 


33500057039 


04001000874G 


PE371645PESOS 


30677441123 


33500057039 


04001003510T 


PE373781PESOS 


30677441123 


33500057039 


04001007500W 


PE378496PESOS 


30677441123 


33500057039 


04001 007826 K 


PE379085PESOS 


30677441123 


33500057039 


04001031193E 


PE398778PESOS 


30677441123 


33500057039 


04001 038679 U 


PE828473PESOS 


30677737308 


30500064478 


03001036181 F 


PE710238PESOS 


30677737545 


33500038069 


0400 1001 289 H 


PE48692PESOS 


30677737545 


30707201882 


03001000934C 


PE9087PESOS 


30677754601 


30500057102 


03001 000935 D 


PE9088PESOS 


30677754601 


30500057102 


03001 00 1162T 


PE9096PESOS 


30677754601 


30500057102 


03001 00 1652A 


PE9113PESOS 


30677754601 


30500057102 


0300 1001 653 B 


PE9095PESOS 


30677754601 


30500057102 


03001 003879 N 


PE9245PESOS 


30677754601 


30500057102 


03001 004974 K 


PE9299PESOS 


30677754601 


30500057102 


03001 026533 F 


PE10700PESOS 


30677754601 


30500057102 


03001 000573 B 


PE328603 


30677900780 


33500057039 


03001022252W 


PE353922PESOS 


30678134720 


33500057039 


03001001727D 


PE400870PESOS 


30678154926 


30620833173 


0300 10021 54 V 


PE401278PESOS 


30678154926 


30620833173 


0300101 7314C 


PE414980PESOS 


30678154926 


30685158341 


0300101 7315D 


PE415027PE 


30678154926 


30685158341 


03001016376J 


PE779913PESOS 


30678213094 


30500064478 


03001001612T 


PE401442PESOS 


30678221976 


30620833173 


04001040223V 


406231 


30678288671 


33500057039 


03001 006339 H 


PE405099PESOS 


30678519681 


30620833173 


03001006340W 


PE405098PESOS 


30678519681 


30620833173 


03001 006492 H 


PE405342PESOS 


30678519681 


30620833173 


03001006493X 


PE405343PESOS 


30678519681 


30620833173 


03001006494J 


PE405344PESOS 


30678519681 


30620833173 


03001014741 D 


PE412896PESOS 


30678519681 


30620833173 


03001014742E 


PE412895PESOS 


30678519681 


30620833173 


03001014883K 


PE412907PESOS 


30678519681 


30685158341 


0300101 7942J 


PE415538PESOS 


30678519681 


30685158341 


0300101 3287H 


PE529744PESOS 


30678539712 


30518919349 


03001018416G 


PE10252PESOS 


30678539712 


30500057102 


04001 044423 E 


PE556530PESOS 


30678539712 


30518919349 


03001019242E 


PE350703PESOS 


30678728337 


33500057039 
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03001020702U 


PE783728PESOS 


30501090782 


30500064478 


03001020915D 


PE783945PESOS 


30501090782 


30500064478 


03001022716E 


PE785375PESOS 


30501090782 


30500064478 


0300 1027991 Y 


PE13981 PESOS 


30501090782 


30500035788 


0400103771 2H 


PE5570PESOS 


30501090782 


30500055053 


04001013443C 


PE711016PESOS 


30501091223 


33500038069 


04001028224F 


PE820702PESOS 


30501112662 


30500064478 


0300101 1853E 


PE410051 PESOS 


30501126965 


30620833173 


03001012330S 


PE410530PESOS 


30501126965 


30620833173 


03001012331T 


PE410531 PESOS 


30501126965 


30620833173 


03001024476J 


787397 


30501126965 


30500064478 


04001041 334C 


461469 


30501126965 


30685158341 


03001002868K 


PE19165PESOS 


30501169648 


30500032886 


04001003747X 


PE801302PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001005267H 


PE802736PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001005718X 


PE803021 PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001007750G 


PE804781 PESOS 


30501213116 


30500064478 


0400101 1072V 


PESO 74 48 PESOS 


30501213116 


30500064478 


0400101 1685X 


PESO 79 65 PESOS 


30501213116 


30500064478 


040010 12459X 


PE808616PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001014322W 


PE809998 PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001017194J 


PE812616PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001018209H 


PE813197PESOS 


30501213116 


30500064478 


0400102091 3C 


PE815241 PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001022829K 


PE2425PESOS 


30501213116 


30500055053 


04001026268L 


PE819294PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001026393K 


PE819182PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001027714X 


PE820343PESOS 


30501213116 


30500064478 


0400102771 7L 


PE820248PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001029334X 


PE82 1475 PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001033207C 


PE824280 PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001033209E 


PE824279 PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001035956P 


PE826257 PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001038942N 


PE828815PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001040715E 


PE830301 PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001044028F 


PE832683PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001044029G 


PE832682PESOS 


30501213116 


30500064478 


0400104831 3G 


PE835571 PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001048315X 


PE835570PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001048873R 


PE836257PESOS 


30501213116 


30500064478 


04001025979T 


PE549595 PESOS 


30501227583 


30518919349 


03001036105B 


PE429558 PESOS 


30501234091 


30685158341 


04001024177X 


PE447939PESOS 


30501234091 


30685158341 


04001028265K 


PE45 1604 PESOS 


30501234091 


30685158341 


03001004111Z 


PE30496PESOS 


30501317019 


30500049770 


03001005866L 


PE30681 PESOS 


30501317019 


30500049770 


03001005868N 


PE30682PESOS 


30501317019 


30500049770 


03001006484X 


PE30769PESOS 


30501317019 


30500049770 


030010 12272A 


PE31625PESOS 


30501317019 


30500049770 


04001 02758 7Z 


PE819769PESOS 


30501395389 


30500064478 


03001014989R 


PE346601 PESOS 


30501406860 


33500057039 


04001016297M 


PE13238PESOS 


30501412763 


30500057102 


04001027207F 


PE819867PESOS 


30501445416 


30500064478 


04001027389Z 


PE820188PESOS 


30501445416 


30500064478 


04001038494P 


PE458805PESOS 


30501445416 


30685158341 


04001029043F 


PE452176PESOS 


30501460423 


30685158341 


0300100791 5X 


PE1551338 


30501657820 


30500036911 


03001007916J 


PE1551339 


30501657820 


30500036911 




04001007755L 


PE378912PESOS 


30501657820 


33500057039 


04001008216E 


PE379715PESOS 


30501657820 


33500057039 


03001002930A 


PE767037PESOS 


30501676892 


30500064478 


04001009357L 


PE805596PESOS 


30501676892 


30500064478 


04001009633X 


PE380850PESOS 


30501676892 


33500057039 


04001019927P 


PE390034PESOS 


30501676892 


33500057039 


04001047219K 


PE833400PESOS 


30501676892 


30500064478 


04001047659S 


PE412984PESOS 


30501676892 


33500057039 


03001017567M 


PE7032PESOS 


30501697466 


30500001115 


04001016407F 


PE442554PESOS 


30501697466 


30685158341 


03001016893N 


PE348338PESOS 


30501773383 


33500057039 


03001019669R 


PE351245PESOS 


30501793279 


33500057039 


03001019671K 


PE351244PESOS 


30501793279 


33500057039 


04001019467Y 


PE389793PESOS 


30501793279 


33500057039 


03001013331U 


PE777211 PESOS 


30501835354 


30500064478 


0300 10341 14W 


PE795393PESOS 


30501899395 


30500064478 


04001038939T 


PE828784PESOS 


30501899395 


30500064478 


04001035492K 


PE825697PESOS 


30501974532 


30500064478 


04001040398L 


PE829676PESOS 


30501974532 


30500064478 


04001042699R 


PE831549PESOS 


30501974532 


30500064478 


04001045476N 


PE833406PESOS 


30501974532 


30500064478 


03001002842C 


331243 


30501991836 


33500057039 


04001040583H 


PE460165PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001041669N 


PE461439PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001041G71G 


PE461454PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001 04 1674J 


PE461455PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001041678N 


PE461453PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001041680G 


PE461456PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001045136G 


PE460644PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001045172G 


PE463811 PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001045221B 


PE463876PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001046983R 


PE465432PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001046992R 


PE465433PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001047360H 


PE465945PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001047458P 


PE465946PESOS 


30502034118 


30685158341 


04001013448H 


PE809276PESOS 


30502174904 


30500064478 


04001014683J 


PE810193PESOS 


30502174904 


30500064478 


04001015977Z 


PE811507PESOS 


30502174904 


30500064478 


04001017671J 


PE812293PESOS 


30502174904 


30500064478 


03001002681 D 


PE767157PESOS 


30502206431 


30500064478 


03001007436G 


PE772029PESOS 


30502206431 


30500064478 


03001014049E 


PE778105PESOS 


30502206431 


30500064478 


03001019338K 


PE782351 PESOS 


30502206431 


30500064478 


03001037788T 


PE798289PESOS 


30502206431 


30500064478 


04001001295E 


PE799366PESOS 


30502206431 


30500064478 


04001003700U 


PE801287PESOS 


30502206431 


30500064478 


04001005554G 


PE802704PESOS 


30502206431 


30500064478 


04001010527C 


PE806905PESOS 


30502206431 


30500064478 


04001010532V 


PE806906PESOS 


30502206431 


30500064478 


04001014395J 


PE809776PESOS 


30502206431 


30500064478 


04001018009F 


PE812686PESOS 


30502206431 


30500064478 


0400101801 1V 


PE813004PESOS 


30502206431 


30500064478 


04001033744X 


152002830701 


30502206431 


30500007539 


04001033745J 


152002830601 


30502206431 


30500007539 


04001038655Y 


PE38444PESOS 


30502206431 


30500049770 


04001038657Z 


PE38445PESOS 


30502206431 


30500049770 


04001046027G 


PE834293PESOS 


30502206431 


30500064478 


04001048458Z 


PE836069PESOS 


30502206431 


30500064478 



04001024198L 


152-0027338-01 


30678814357 


30500007539 


03001001077B 


PE400593PESOS 


30678944358 


30620833173 


03001032016V 


PE426800PESOS 


30678944358 


30685158341 


03001000290U 


PE328137 


30678990651 


33500057039 


03001033566J 


PE366627PESOS 


30679321028 


33500057039 


03001034817J 


PE368104PESOS 


30679321028 


33500057039 


03001 008023W 


PE771902PESOS 


30679555479 


30500064478 


03001007683K 


PE1 551287 


30679692743 


3050003691 1 


03001007684L 


PE1 551286 


30679692743 


3050003691 1 


03001000679X 


PE328685 


30679696323 


33500057039 


03001005736H 


PE35217PESOS 


30679696323 


33500057039 


03001 01 4845X 


PE346358PESOS 


30679696323 


33500057039 


03001022704B 


PE354775PESOS 


30679696323 


33500057039 


03001033597N 


PE366010PESOS 


30679696323 


33500057039 


03001036021V 


PE369172PESOS 


30679696323 


33500057039 


04001010943E 


PE382034PESOS 


30679696323 


30685158341 


04001018655M 


PE389079PESOS 


30679696323 


33500057039 


04001019903J 


PE390035PESOS 


30679696323 


33500057039 


03001021554D 


PE1553613 


30679717908 


3050003691 1 


03001002406V 


PE330764 


30679753653 


33500057039 


03001002408A 


PE330765 


30679753653 


33500057039 


03001005108A 


PE334195 


30679832782 


33500057039 


03001010396F 


PE341097PESOS 


30679832782 


33500057039 


04001045728N 


PE830944PESOS 


30679888397 


30500064478 


03001006229F 


PE404906PESOS 


30679928879 


30685158341 


03001037199P 


PE430564PESOS 


30680044917 


30685158341 


04001002177E 


PE432264PESOS 


30680044917 


30685158341 


04001006949P 


PE435460PESOS 


30680044917 


30685158341 


0400101 1501S 


PE438723PESOS 


30680044917 


30685158341 


0400101 1679L 


PE439176PESOS 


30680044917 


30685158341 


04001012274D 


PE439565PESOS 


30680044917 


30685158341 


04001025166H 


PE449332PESOS 


30680044917 


30685158341 


04001025941X 


PE449753PESOS 


30680044917 


30685158341 


03001 009999W 


PE340881 PESOS 


30680294743 


33500057039 


03001010001L 


PE340879PESOS 


30680294743 


33500057039 


04001039747R 


PE459907PESOS 


30680611609 


30685158341 


04001006185H 


PE435066PESOS 


30680622317 


30685158341 


04001020095D 


PE445316PESOS 


30680622317 


30685158341 


04001021845H 


PE446373PESOS 


30680622317 


30685158341 


04001026351E 


PE449831 PESOS 


30680622317 


30685158341 


04001033088J 


PE454699PESOS 


30680622317 


30685158341 


04001036559P 


PE457081 PESOS 


30680622317 


30685158341 


04001046632X 


PE465217PESOS 


30680622317 


30685158341 


04001046633J 


PE465216PESOS 


30680622317 


30685158341 


04001010994K 


PE35737PESOS 


30680629729 


30500049770 


04001045714X 


PE39348PESOS 


30680629729 


30500049770 


03001 01 7750G 


PE415444PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001 01 7752X 


PE415446PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001017753J 


PE415445PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001020791F 


PE417673PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001 020792G 


PE417669PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001020793H 


PE417674PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001020794X 


PE417670PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001020795J 


PE417672PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001020797L 


PE417671PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001025468L 


PE421548PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001027122A 


PE422742PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001029222D 


PE424387PESOS 


30680696388 


30685158341 




03001030580C 


PE425465PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001030581 D 


PE425454PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001 03 1987Y 


PE426686PESOS 


30680696388 


30685158341 


0300 1031 988 P 


PE426738PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001 03 1989Z 


PE426685PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001 032538 H 


PE427139PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001032539X 


PE427138PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001032540A 


PE427137PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001 033025W 


PE427371PESOS 


30680696388 


30685158341 


030010331 53 B 


PE427370PESOS 


30680696388 


30685158341 


030010331 54C 


PE427369PESOS 


30680696388 


30685158341 


030010331 55 D 


PE427368PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001033381 E 


PE427878PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001035301V 


PE429278PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001 035302W 


PE429280PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001035304B 


PE429281PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001035305C 


PE429279PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001 036507 H 


PE429991PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001036508X 


PE429931PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001037399R 


PE430733PESOS 


30680696388 


30685158341 


03001037774Y 


PE430807PESOS 


30680696388 


30685158341 


04001 00 1084A 


PE431637PESOS 


30680696388 


30685158341 


0400 1001 085 B 


PE431636PESOS 


30680696388 


30685158341 


04001001912A 


PE432151PESOS 


30680696388 


30685158341 


04001 002455 D 


PE432545PESOS 


30680696388 


30685158341 


04001 003236 B 


PE433074PESOS 


30680696388 


30685158341 


04001003775J 


PE433327PESOS 


30680696388 


30685158341 


04001 0041 77G 


PE433491PESOS 


30680696388 


30685158341 


0400 10041 78 H 


PE433492PESOS 


30680696388 


30685158341 


04001 007652 H 


PE435968PESOS 


30680696388 


30685158341 


04001007653X 


PE435967PESOS 


30680696388 


30685158341 


0300101 3474F 


PE344878PESOS 


30680783531 


33500057039 


03001015155D 


PE346587PESOS 


30680783531 


33500057039 


03001022302S 


PE354115PESOS 


30680783531 


33500057039 


04001 038654 N 


PE404924PESOS 


30680815751 


33500057039 


04001 038798W 


PE405223PESOS 


30680815751 


33500057039 


03001006026A 


PE404690PESOS 


30680819579 


30620833173 


0300101 1819G 


PE775959PESOS 


30680819579 


30500064478 


0300101 1821 W 


PE775958PESOS 


30680819579 


30500064478 


03001012963H 


PE777269PESOS 


30680819579 


30500064478 


0300101 3226A 


PE777400PESOS 


30680819579 


30500064478 


03001023741 D 


PE420064PESOS 


30680819579 


30685158341 


03001 030867 K 


PE792671PESOS 


30680819579 


30500064478 


03001037688S 


PE430816PESOS 


30680819579 


30685158341 


04001010087D 


PE438018PESOS 


30680819579 


30685158341 


04001012641 B 


PE439696PESOS 


30680819579 


30685158341 


0400101 3818X 


PE439908PESOS 


30680819579 


30685158341 


04001013819J 


PE440495PESOS 


30680819579 


30685158341 


0400101 7554J 


PE442475PESOS 


30680819579 


30685158341 


04001020025T 


PE444906PESOS 


30680819579 


30685158341 


04001020027V 


PE444905PESOS 


30680819579 


30685158341 


040010221 26A 


PE446790PESOS 


30680819579 


30685158341 


04001023754X 


PE448142PESOS 


30680819579 


30685158341 


04001036436J 


PE457609PESOS 


30680819579 


30685158341 


04001048591Y 


PE466975PESOS 


30680819579 


30685158341 


03001000921V 


PE328976 


30680820739 


33500057039 


03001003290A 


PE331889PESOS 


30680820739 


33500057039 


03001003376F 


PE331967PESOS 


30680820739 


33500057039 



03001 00204 7W 


PE330167 


30502306681 


33500057039 


03001023625E 


PE41 9961 PESOS 


30502414719 


30685158341 


04001027858R 


PE448295 PESOS 


30502414719 


30685158341 


03001001 153T 


PE765494PESOS 


30502458937 


30500064478 


03001009703F 


PE774195PESOS 


30502458937 


30500064478 


03001009863M 


PE774297PESOS 


30502458937 


30500064478 


03001013781G 


PE777461 PESOS 


30502458937 


30500064478 


03001 015463F 


PE779314PESOS 


30502458937 


30500064478 


03001035993P 


PE796874PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001000863E 


PE799186PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001002548G 


PE800037 PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001003296H 


PE800943 PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001005030S 


PE801762PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001005498N 


PE802549 PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001008867Z 


PE805220PESOS 


30502458937 


30500064478 


0400101 1530U 


PE807506PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001012363C 


PE8362PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001012365E 


PE8361 PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001012366F 


PE8364PESOS 


30502458937 


30500033254 


0400101 2368H 


PE8363PESOS 


30502458937 


30500033254 


0400101 6594M 


PE812122PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001017326G 


PE812249PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001 017478Y 


PE81 2661 PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001020055W 


PE814599PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001022487K 


PE816246PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001022488L 


PE816247PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001022489M 


PE816243PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001022494X 


PE816245PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001023822E 


PE817065PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001025689R 


PE818743PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001027231C 


PE819903PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001029503G 


PE820870 PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001029504H 


PE821596PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001033882L 


PE823590PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001034094H 


PE825055PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001035775Y 


PE826230PESOS 


30502458937 


30500064478 


04001035778R 


PE826229 PESOS 


30502458937 


30500064478 


03001013643D 


PE345121 PESOS 


30502556653 


33500057039 


04001003294F 


PE373698PESOS 


30502556653 


33500057039 


04001003362B 


PE374019PESOS 


30502556653 


33500057039 


04001006277J 


PE376728PESOS 


30502556653 


33500057039 


03001002672D 


116002054301 


30502584428 


30500007539 


03001011 751 B 


116002150801 


30502584428 


30500007539 


03001035064E 


116002692601 


30502584428 


30500007539 


03001037376M 


PE33569 


30502603716 


30515419760 


04001028000U 


PE34022PESOS 


30502603716 


30515419760 


03001008341C 


PE338696PESOS 


30502636916 


33500057039 


03001005884L 


PE405168PESOS 


30502793175 


30620833173 


03001020890F 


PE417850PESOS 


30502793175 


30685158341 


03001000622T 


PE44288PESOS 


30502800767 


30707201882 


03001001979M 


PE44448PESOS 


30502800767 


30707201882 


03001004129C 


PE44612PESOS 


30502800767 


30707201882 


03001007785N 


PE45347PESOS 


30502800767 


30707201882 


03001007964M 


PE45348PESOS 


30502800767 


30707201882 


03001025424D 


PE535672PESOS 


30502829730 


30518919349 


03001035210U 


152002400201 


30502829730 


30500007539 


04001 00 1056W 


PE34596PESOS 


30502829730 


30500049770 


0400100181 1V 


PE34668PESOS 


30502829730 


30500049770 




04001008072E 


PE8051 23 PESOS 


30502866547 


30500064478 


040010 16960J 


812360 


30502866547 


30500064478 


04001046926Y 


PE465582PESOS 


30502916676 


30685158341 


04001000092V 


PE369978PESOS 


30502921653 


33500057039 


04001016328H 


PE387077PESOS 


30502921653 


33500057039 


040010 16329X 


PE387080PESOS 


30502921653 


33500057039 


04001037485Y 


PE403809PESOS 


30502921653 


33500057039 


04001008340C 


27686000030166 


30503097822 


30500049460 


04001 046642 J 


PE411972PESOS 


30503113143 


33500057039 


04001046813J 


PE412197PESOS 


30503113143 


33500057039 


04001029410D 


PE14349PESOS 


30503115812 


30500057102 


03001024623D 


PE356658PESOS 


30503243454 


33500057039 


03001034826J 


PE367696PESOS 


30503243454 


33500057039 


03001037750X 


PE370702PESOS 


30503243454 


33500057039 


04001000607A 


PE371563PESOS 


30503243454 


33500057039 


04001000686H 


PE371764PESOS 


30503243454 


33500057039 


04001003674H 


PE374267PESOS 


30503243454 


33500057039 


0400101 1478X 


PE382553PESOS 


30503243454 


33500057039 


04001041438H 


PE407145PESOS 


30503243454 


33500057039 


04001044026D 


PE409592PESOS 


30503243454 


33500057039 


0300101 1896L 


PE46031 PESOS 


30503245988 


30707201882 


040010051 13U 


PE375900PESOS 


30503252496 


33500057039 


04001007120U 


PE378168PESOS 


30503252496 


33500057039 


0400101491 1D 


PE38 5931 PESOS 


30503252496 


33500057039 


04001014913F 


PE385932PESOS 


30503252496 


33500057039 


040010 17874Y 


PE388485PESOS 


30503252496 


33500057039 


03001028507X 


PE33397 


30503263722 


30515419760 


0300100541 1U 


PE4051 34 PESOS 


30503317814 


30620833173 


03001005412V 


PE4051 36 PESOS 


30503317814 


30620833173 


0300100541 4A 


PE405135PESOS 


30503317814 


30620833173 


03001006701A 


PE40 5861 PESOS 


30503317814 


30685158341 


03001006947M 


PE45277PESOS 


30503317814 


30707201882 


03001010910U 


PE4091 62 PESOS 


30503317814 


30685158341 


030010 14828J 


PE412935PESOS 


30503317814 


30685158341 


03001016243C 


PE41 42228 


30503317814 


30685158341 


03001016244D 


PE414227PESOS 


30503317814 


30685158341 


030010 18439L 


PE415925PESOS 


30503317814 


30685158341 


03001020527C 


PE417620PESOS 


30503317814 


30685158341 


03001020529E 


PE417619PESOS 


30503317814 


30685158341 


0300 1021 668 J 


PE418602PESOS 


30503317814 


30685158341 


03001023744G 


PE420169PESOS 


30503317814 


30685158341 


03001028121A 


PE423342PESOS 


30503317814 


30685158341 


03001032035W 


PE4261 89 PESOS 


30503317814 


30685158341 


03001032755X 


PE427581 PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001005039E 


PE434781 PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001005720B 


PE434456PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001007388N 


PE436162PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001008952L 


PE437394PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001009446K 


PE437496PESOS 


30503317814 


30685158341 


0400101 1387H 


PE439099PESOS 


30503317814 


30685158341 


0400101361 1W 


PE4406 19 PESOS 


30503317814 


30685158341 


040010 15408F 


PE441680PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001015775M 


PE441 701 PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001016736K 


PE443113PESOS 


30503317814 


30685158341 


040010 18720F 


PE444464PESOS 


30503317814 


30685158341 


040010 19656 Y 


PE4450 18 PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001028171G 


PE451684PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001030445D 


PE453274PESOS 


30503317814 


30685158341 



03001 008808 K 


PE339300PESOS 


30680820739 


33500057039 


0300101 1914C 


PE343262PESOS 


30680820739 


33500057039 


0300101 3722 B 


PE345296PESOS 


30680820739 


33500057039 


0300 101 7276J 


PE348709PESOS 


30680820739 


33500057039 


03001 034024W 


PE367107PESOS 


30680820739 


33500057039 


04001 049302 F 


PE41441SPESOS 


30680820739 


33500057039 


04001 049303G 


PE414421 PESOS 


30680820739 


33500057039 


0400 1041 900 B 


PE6181 PESOS 


30680827830 


30500055053 


03001 01 9504 F 


PE351068PESOS 


30680848889 


33500057039 


04001 040544 E 


PE405965PESOS 


30680971478 


33500057039 


03001019661J 


PE351337PESOS 


30681 344396 


33500057039 


03001 029808 N 


PE362869PESOS 


30681 344396 


33500057039 


04001 005306 B 


PE376243PESOS 


30681 344396 


33500057039 


0400101 3437 F 


PE384580PESOS 


30681 344396 


33500057039 


0300101 1721 V 


PE410071 PESOS 


30681466343 


30620833173 


03001 025963 L 


421890 


30681466343 


30685158341 


04001024661 G 


PE393569PESOS 


30681468184 


33500057039 


04001017312B 


PE388185PESOS 


30681516308 


33500057039 


04001 024767 N 


PE393843PESOS 


30681516308 


33500057039 


04001 043907 K 


PE409489PESOS 


30681516308 


33500057039 


03001 006430W 


19455 


30681 754500 


30500032886 


04001004381 D 


PE433689PESOS 


30682006532 


30685158341 


0300 1004334 A 


PE525507PESOS 


30682239375 


30518919349 


03001 00530 1S 


PE525839PESOS 


30682239375 


30518919349 


03001 01 6723 F 


PE414496PESOS 


30682239375 


30685158341 


04001 047030 B 


PE465463PESOS 


30682402519 


30685158341 


0300101 1200N 


PE45954PESOS 


30682436014 


30707201882 


03001 002604 V 


PE330346 


30682440003 


30500064478 


03001 01 0020 M 


PE340743PESOS 


30682440003 


33500057039 


0300101 1923C 


PE341835PESOS 


30682440003 


33500057039 


03001025709J 


PE357950PESOS 


30682440003 


33500057039 


0300102571 1C 


PE357962PESOS 


30682440003 


33500057039 


03001 032749 L 


PE365570PESOS 


30682440003 


33500057039 


0400 1001 746 F 


PE372237PESOS 


30682440003 


33500057039 


04001 005572G 


PE375904PESOS 


30682440003 


33500057039 


04001009382J 


PE380761 PESOS 


30682440003 


33500057039 


0400 101 7007 C 


PE387512PESOS 


30682440003 


33500057039 


04001024870X 


PE393720PESOS 


30682440003 


33500057039 


0400 10281 SSL 


PE396478PESOS 


30682440003 


33500057039 


04001 033086 H 


PE400198PESOS 


30682440003 


33500057039 


04001 033089 K 


PE400199PESOS 


30682440003 


33500057039 


04001042438X 


PE6941 PESOS 


30682440003 


30500055053 


04001049141 G 


PE8474PESOS 


30682440003 


30500055053 


0400 10491 75 N 


PE8477PESOS 


30682440003 


30500055053 


03001012716D 


PE46103PESOS 


30682448950 


30707201882 


03001 006024 V 


PE404380PESOS 


30682454926 


30620833173 


03001 0092 16E 


PE339027PESOS 


30682454926 


33500057039 


03001014369J 


PE412160PESOS 


30682454926 


30685158341 


03001 015545G 


PE413343PESOS 


30682454926 


30685158341 


03001 01 8355X 


PE415789PESOS 


30682454926 


30685158341 


0300 1021 408 B 


PE418122PESOS 


30682454926 


30685158341 


03001 024425 D 


PE420558PESOS 


30682454926 


30685158341 


030010291 19X 


PE424190PESOS 


30682454926 


30685158341 


03001033139F 


PE427417PESOS 


30682454926 


30685158341 


03001 03541 7G 


PE429154PESOS 


30682454926 


30685158341 


04001 000752 B 


PE43129SPESOS 


30682454926 


30685158341 


0400 1001 937 H 


PE37259SPESOS 


30682454926 


33500057039 


04001 007656 L 


PE435898PESOS 


30682454926 


30685158341 




04001 01 2296 H 


PE439598PESOS 


30682454926 


30685158341 


04001 01 4456 H 


PE440970PESOS 


30682454926 


30685158341 


04001016315D 


PE442527PESOS 


30682454926 


30685158341 


04001 02039 1C 


PE445126PESOS 


30682454926 


30685158341 


04001 021 922 D 


PE446578PESOS 


30682454926 


30685158341 


0400 10 24808 J 


PE448704PESOS 


30682454926 


30685158341 


04001 030238 D 


PE453160PESOS 


30682454926 


30685158341 


04001 035854M 


PE456602PESOS 


30682454926 


30685158341 


04001 036750X 


PE457803PESOS 


30682454926 


30685158341 


04001 037880 N 


PE458610PESOS 


30682454926 


30685158341 


04001 040278X 


PE460044PESOS 


30682454926 


30685158341 


04001 045492 L 


PE464042PESOS 


30682454926 


30685158341 


04001 0001 21 Y 


430562 


30682481702 


30685158341 


03001 008862 K 


PE45565PESOS 


30682494634 


30707201882 


03001 009385 L 


PE407896PESOS 


30682495312 


30620833173 


03001 01 7632 F 


PE415362PESOS 


30682495312 


30685158341 


03001 023778N 


PE419773PESOS 


30682495312 


30685158341 


03001 02987 1N 


PE424965PESOS 


30682495312 


30685158341 


03001 037677Z 


PE430717PESOS 


30682495312 


30685158341 


04001 006554 H 


PE435 101 PESOS 


30682495312 


30685158341 


04001 01 31 47D 


PE439983PESOS 


30682495312 


30685158341 


04001 01 8828 Y 


PE444175PESOS 


30682495312 


30685158341 


0400 1021 386 H 


PE446112PESOS 


30682495312 


30685158341 


03001 022894 L 


PE785300PESOS 


30682509003 


30500064478 


03001 02646 1F 


33344 


30682593039 


30515419760 


03001 009287M 


PE773838PESOS 


30682667709 


30500064478 


03001009446J 


PE774055PESOS 


30682667709 


30500064478 


03001 000834 B 


PE328897 


30682738339 


33500057039 


04001 040543 D 


PE829243PESOS 


30682971580 


30500064478 


03001 0071 03U 


PE337251 PESOS 


30683000635 


33500057039 


03001 00970 1D 


PE340463PESOS 


30683000635 


33500057039 


03001 023237D 


PE354776PESOS 


30683000635 


33500057039 


03001 025242 B 


PE357442PESOS 


30683000635 


33500057039 


03001 026334 E 


PE358924PESOS 


30683000635 


33500057039 


03001 0291 09H 


PE362336PESOS 


30683000635 


33500057039 


04001 003897Y 


PE373083PESOS 


30683000635 


33500057039 


04001013381 D 


PE384587PESOS 


30683000635 


33500057039 


03001 0001 20M 


PE30070PESOS 


30683028092 


30500049770 


03001 0051 75E 


PE403095PESOS 


30683048050 


30620833173 


03001 0051 76F 


PE403096PESOS 


30683048050 


30620833173 


03001 006385X 


PE335980 


30683048050 


33500057039 


03001 001 457 D 


PE328676 


30683103302 


33500057039 


0300 10 10985 J 


PE341634PESOS 


30683110740 


33500057039 


0300 1024440 A 


PE356737PESOS 


30683163909 


33500057039 


03001036536J 


PE369501 PESOS 


30683163909 


33500057039 


04001 008804 H 


PE380236PESOS 


30683163909 


33500057039 


03001001101 M 


PE32907 


30683167653 


33500057039 


03001 001 102N 


PE329076 


30683167653 


33500057039 


0300 100 11 03 Y 


PE329077 


30683167653 


33500057039 


03001 003835 F 


PE332 121 PESOS 


30683167653 


33500057039 


03001 003836G 


PE332120 


30683167653 


33500057039 


03001 00531 5A 


PE334348 


30683167653 


33500057039 


03001034628J 


PE367807PESOS 


30683167653 


33500057039 


04001 01 0683 F 


PE382006PESOS 


30683167653 


33500057039 


04001 01 0684G 


PE382005PESOS 


30683167653 


33500057039 


04001 01 4592X 


PE385783PESOS 


30683167653 


33500057039 


04001 01 4598 Y 


PE385784PESOS 


30683167653 


33500057039 


04001 028035 F 


PE396285PESOS 


30683167653 


33500057039 
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04001030750C 


PE453312PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001031 399M 


PE453613PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001031687M 


PE453810PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001 037 179Y 


PE4581 21 PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001 040638X 


PE460848PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001 047845P 


PE466456PESOS 


30503317814 


30685158341 


04001 018233E 


PE813076PESOS 


30503328077 


30500064478 


04001024073D 


PE817692PESOS 


30503328077 


30500064478 


04001030728H 


PE822098PESOS 


30503328077 


30500064478 


04001 032256F 


PE823717PESOS 


30503328077 


30500064478 


03001007680H 


PE1 3741 PESOS 


30503339788 


30500035788 


03001019735L 


PE46721 PESOS 


30503339788 


30707201882 


03001001861C 


PE33001 1 


30503346814 


33500057039 


03001 009356J 


PE339637PESOS 


30503346814 


33500057039 


03001 017769Z 


PE349292PESOS 


30503346814 


33500057039 


03001027305D 


PE359768PESOS 


30503346814 


33500057039 


03001037407H 


PE370301 PESOS 


30503346814 


33500057039 


0400101 1710U 


PE382551 PESOS 


30503346814 


33500057039 


04001028320C 


PE396435PESOS 


30503346814 


33500057039 


04001041 325C 


PE6450PESOS 


30503346814 


30500055053 


04001 048889B 


PE413689PESOS 


30503346814 


33500057039 


03001 002570A 


PE401806PESOS 


30503364898 


30620833173 


03001 036933K 


PE430402PESOS 


30503364898 


30685158341 


04001 003631 A 


PE433145PESOS 


30503364898 


30685158341 


04001 00906 7J 


PE437139PESOS 


30503364898 


30685158341 


04001009966R 


PE437917PESOS 


30503364898 


30685158341 


0400101 1334W 


PE438556PESOS 


30503364898 


30685158341 


04001012076D 


PE439364PESOS 


30503364898 


30685158341 


04001 014766L 


PE441389PESOS 


30503364898 


30685158341 


04001028072G 


PE451547PESOS 


30503364898 


30685158341 


04001028073H 


PE451548PESOS 


30503364898 


30685158341 


04001 028074X 


PE451546PESOS 


30503364898 


30685158341 


04001 02864 1X 


PE452003PESOS 


30503364898 


30685158341 


04001032002R 


PE453946PESOS 


30503364898 


30685158341 


04001039855R 


PE459657PESOS 


30503364898 


30685158341 


03001 009550F 


PE45655 PESOS 


30503403079 


30707201882 


03001006672H 


PE708505PESOS 


30503416529 


33500038069 


03001 006673X 


PE708506PESOS 


30503416529 


33500038069 


03001007101S 


PE708544PESOS 


30503416529 


33500038069 


03001 021 928X 


PE784569PESOS 


30503494651 


30500064478 


03001 002788L 


PE401799PESOS 


30503508725 


30620833173 


03001 019096L 


416366 


30503508725 


30685158341 


03001 020322S 


417437 


30503508725 


30685158341 


03001020456D 


417436 


30503508725 


30685158341 


03001021 368G 


418154 


30503508725 


30685158341 


03001 02 1409C 


418155 


30503508725 


30685158341 


03001022103R 


418931 


30503508725 


30685158341 


03001022357F 


418994 


30503508725 


30685158341 


03001 02356 7J 


419968 


30503508725 


30685158341 


03001 024660E 


421010 


30503508725 


30685158341 


03001 025 132W 


421238 


30503508725 


30685158341 


03001 025840F 


421792 


30503508725 


30685158341 


04001047941 M 


PR466584PESOS 


30503610988 


30685158341 


04001 0407 10W 


PE460872PESOS 


30503612891 


30685158341 


0400104071 1A 


PE460873PESOS 


30503612891 


30685158341 


04001 042 108C 


PE461883PESOS 


30503612891 


30685158341 


040010421 11T 


PE461882PESOS 


30503612891 


30685158341 


03001001 152S 


PE1549887 


30503641417 


30500036911 




03001 015990K 


PE1552775 


30503641417 


30500036911 


03001031596K 


PE1554158 


30503641417 


30500057102 


04001045646M 


PE833953PESOS 


30503692453 


30500064478 


04001017255H 


PE3880 17 PESOS 


30503697579 


33500057039 


04001044165H 


PE556291 PESOS 


30503697579 


30518919349 


0400104351 1B 


PE409222PESOS 


30503703625 


33500057039 


03001 027662 J 


PE360822PESOS 


30503705601 


33500057039 


03001006697Y 


PE405396PESOS 


30503719521 


30685158341 


03001012275D 


PE41 0471 PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001 02 1477X 


PE446262 PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001021 562D 


PE446264 PESOS 


30503719521 


30685158341 


0400103001 1P 


PE453086PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001030204T 


PE453203PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001030683H 


PE452369PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001030939L 


PE453379PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001030945X 


PE452368PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001 030946 J 


PE452366PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001030947K 


PE452365PESOS 


30503719521 


30685158341 


0400 1031 396 J 


PE453450PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001031 398L 


PE453553PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001034598Z 


PE4560 13 PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001034820E 


PE456278 PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001037388Z 


PE458035 PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001042425E 


PE462129PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001046443X 


PE465072PESOS 


30503719521 


30685158341 


04001049082K 


PE466973 PESOS 


30503719521 


30685158341 


03001017378M 


PE415036PESOS 


30503720236 


30685158341 


03001017381G 


PE415034PESOS 


30503720236 


30685158341 


03001 01 781 5X 


PE41 5091 PESOS 


30503720236 


30685158341 


04001005477K 


PE434524PESOS 


30503720236 


30685158341 


0400101 4636H 


PE441295PESOS 


30503720236 


30685158341 


04001045599T 


PE53090PESOS 


30503720236 


30707201882 


0400102021 9B 


PE814818PESOS 


30503761315 


30500064478 


04001031 348G 


PE551276PESOS 


30503792601 


30518919349 


03001002658H 


PE401560PESOS 


30503810219 


30620833173 


03001003626D 


PE402639 PESOS 


30503810219 


30620833173 


03001024182D 


420447 


30503811061 


30685158341 


04001025133B 


PE448939 PESOS 


30503811061 


30685158341 


04001025135D 


PE448938 PESOS 


30503811061 


30685158341 


0300103621 1W 


PE7965 12 PESOS 


30503858327 


30500064478 


03001036234E 


PE797208PESOS 


30503858327 


30500064478 


0300103661 9L 


PE797492PESOS 


30503858327 


30500064478 


03001037350E 


PE798142PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001001939J 


PE799861 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001002525B 


PE800276 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001002530U 


PE800277PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001 00253 1V 


PE800278PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001004703B 


PE802098 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001004704C 


PE802097 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001004706E 


PE802095 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001004707F 


PE802174PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001005500U 


PE8028 14 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001 006484 J 


PE803549PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001007070B 


PE804095 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001007237G 


PE804264 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001007779R 


PE8047 17 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001007781 K 


PE8047 15 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001007783M 


PE8047 18 PESOS 


30503858327 


30500064478 



04001028927P 


PE397348PESOS 


30683167653 


33500057039 


04001034092F 


PE401043PESOS 


30683167653 


33500057039 


04001043831 G 


PE409043PESOS 


30683167653 


33500057039 


03001014326C 


PE412102PESOS 


30683174161 


30685158341 


04001 0226 38X 


PE816208PESOS 


30683342285 


30500064478 


03001 023348G 


PE785986PESOS 


30683522178 


30500064478 


03001024615E 


PE786937PESOS 


30683522178 


30500064478 


03001030053U 


PE792144PESOS 


30683522178 


30500064478 


03001034996R 


PE796252PESOS 


30683522178 


30500064478 


04001019525J 


PE814080PESOS 


30683522178 


30500064478 


04001031 112S 


PE453593PESOS 


30684098906 


30685158341 


03001 028 134E 


PE423693PESOS 


30684125792 


30685158341 


03001005702A 


335210 


30684221740 


33500057039 


04001007329X 


PE435775PESOS 


30684221740 


30685158341 


04001014799R 


PE385906PESOS 


30684221740 


33500057039 


04001 0434 34F 


PE409015PESOS 


30684221740 


33500057039 


03001 004583G 


PE1 550572 


30684265659 


3050003691 1 


03001016051W 


PE1 552765 


30684265659 


3050003691 1 


03001024814F 


PE 1554205 


30684265659 


3050003691 1 


03001 030531 V 


PE1555217 


30684265659 


3050003691 1 


03001036673L 


PE 1555950 


30684265659 


3050003691 1 


04001003489L 


PE155511 


30684265659 


30500007539 


04001004567J 


PE 1556638 


30684265659 


3050003691 1 


04001 039341 H 


PE 1560585 


30684265659 


3050003691 1 


04001047760L 


PE1 561547 


30684265659 


3050003691 1 


03001000157W 


PE328032 


30684332844 


33500057039 


03001012660B 


PE343844PESOS 


30684332844 


33500057039 


03001018456K 


PE1553140 


30684332844 


30707201882 


03001023733E 


PE355748PESOS 


30684332844 


33500057039 


03001034270C 


PE367210PESOS 


30684332844 


33500057039 


03001034272E 


PE367213PESOS 


30684332844 


33500057039 


03001034273F 


PE367209PESOS 


30684332844 


33500057039 


03001034275H 


PE367283PESOS 


30684332844 


33500057039 


03001034276X 


PE367208PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001010349E 


PE381536PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001010351 U 


PE381533PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001 01 0352V 


PE381530PESOS 


30684332844 


33500057039 


0400 101 0354 A 


PE381532PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001013109B 


PE383813PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001013110Z 


PE383670PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001013192D 


PE383320PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001021070U 


PE391072PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001025955N 


PE394583PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001 025960 J 


PE394582PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001026462H 


PE394843PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001026464J 


PE394845PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001026469Y 


PE394840PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001 026471 H 


PE394844PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001026486N 


PE394842PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001030567X 


PE398345PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001030568J 


PE398343PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001030570C 


PE398341PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001 030571 D 


PE398342PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001 033 182E 


PE400311 PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001043355H 


PE408792PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001043356X 


PE408793PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001044696Z 


PE409782PESOS 


30684332844 


33500057039 


04001044703F 


PE409783PESOS 


30684332844 


33500057039 




04001 03 1467X 


PE51933PESOS 


30684389374 


30707201882 


03001 002654 D 


PE331009 


30684397253 


33500057039 


04001 023452 D 


PE392587PESOS 


30684416096 


33500057039 


03001 000399 H 


PE44272PESOS 


30684650307 


30707201882 


03001000736C 


PE44329PESOS 


30684650307 


30707201882 


03001 003447 E 


PE44577PESOS 


30684650307 


30707201882 


03001 007623 E 


PE337847PESOS 


30684792861 


33500057039 


0300101 7067 H 


PE348629PESOS 


30684792861 


33500057039 


03001 026405 D 


PE358963PESOS 


30684792861 


33500057039 


03001026437X 


PE358964PESOS 


30684792861 


33500057039 


04001 0009 16D 


PE371771 PESOS 


30684792861 


33500057039 


04001 009393 L 


PE380740PESOS 


30684792861 


33500057039 


0400 101 2534 C 


PE383469PESOS 


30684792861 


33500057039 


0400 1031 058 E 


PE398601 PESOS 


30684792861 


33500057039 


0400 1031 572 F 


PE399211 PESOS 


30684792861 


33500057039 


04001 045276 L 


PE410693PESOS 


30684792861 


33500057039 


04001047358Y 


PE465452PESOS 


30684945358 


30685158341 


0400 1020407 A 


PE2105PESOS 


30685006924 


30500055053 


04001 033427G 


152002830101 


30685006924 


30500007539 


04001 039885 U 


152002898401 


30685006924 


30500007539 


03001 01 6648 L 


414399 


30685014420 


30620833173 


0300 1022996 Y 


PE534292PESOS 


30685014420 


30518919349 


03001035248X 


PE796228PESOS 


30685014420 


30500064478 


04001023343C 


PE447370PESOS 


30685014420 


30685158341 


04001027426X 


PE450797PESOS 


30685014420 


30685158341 


04001028803X 


PE451931 PESOS 


30685014420 


30685158341 


04001035141 B 


PE456415PESOS 


30685014420 


30685158341 


04001 0351 42C 


PE456414PESOS 


30685014420 


30685158341 


04001 037329 L 


PE458187PESOS 


30685014420 


30685158341 


04001 042444 F 


PE461 661 PESOS 


30685014420 


30685158341 


04001 046628 N 


PE465279PESOS 


30685014420 


30685158341 


04001 047708 N 


PE466149PESOS 


30685014420 


30685158341 


04001047709Y 


PE466150PESOS 


30685014420 


30685158341 


04001048450X 


PE466709PESOS 


30685014420 


30685158341 


04001047767S 


PE557791 PESOS 


30685076248 


30518919349 


04001048767T 


PE558265PESOS 


30685076248 


30518919349 


0300101 1362W 


PE342737PESOS 


30685139991 


33500057039 


03001012951 E 


PE344488PESOS 


30685139991 


33500057039 


0300101 3558X 


PE344957PESOS 


30685139991 


33500057039 


03001 0328 19J 


PE365644PESOS 


30685158104 


33500057039 


03001 032938 L 


PE366124PESOS 


30685158104 


33500057039 


04001 002234 V 


PE373009PESOS 


30685191888 


33500057039 


03001 023465G 


152002270901 


30685218190 


30500007539 


03001 023469 K 


152002270801 


30685218190 


30500007539 


03001023520V 


152002271001 


30685218190 


30500007539 


03001 024642 E 


152-2809-01 


30685218190 


30500007539 


03001 026639 M 


152002299701 


30685218190 


30500007539 


03001 026640 E 


152002299601 


30685218190 


30500007539 


03001 027558 N 


152002314501 


30685218190 


30500007539 


03001 027564 K 


152002314301 


30685218190 


30500007539 


03001 030300 P 


152-0023422-01 


30685218190 


30500007539 


04001015361 D 


152002634601 


30685218190 


30500007539 


04001026403C 


152002760201 


30685218190 


30500007539 


04001 027824 K 


PE27748PESOS 


30685218190 


30500007539 


04001 028562 K 


PE37511PESOS 


30685218190 


30500049770 


04001 044377 M 


PE39125PESOS 


30685218190 


30500049770 


03001 0031 55A 


PE331614 


30685219944 


33500057039 


03001 0070 19D 


PE337188PESOS 


30685232282 


33500057039 



0400 10 0826 1E 


PE805237PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001008263G 


PE805197PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001008422D 


PE805342PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001008425G 


PE805341 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001009285L 


PE806110PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001009289P 


PE8061 11 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001009587Z 


PE806322PESOS 


30503858327 


30500064478 


040010 10059C 


PE806534PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001010242T 


PE806798PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001010245W 


PE806800PESOS 


30503858327 


30500064478 


040010 10744D 


PE807004PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001010745E 


PE807049PESOS 


30503858327 


30500064478 


0400101 1724C 


PE807985PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001012541A 


PE8317PESOS 


30503858327 


30500033254 


04001014367X 


PE810190PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001014368J 


PE810191 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001014776M 


PE810330PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001014930E 


PE810686PESOS 


30503858327 


30500064478 


040010 15662H 


PE811203PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001015989T 


PE811656PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001016269L 


PE811766PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001016272F 


PE811763PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001016273G 


PE811764PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001016812F 


PE812179PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001017498Z 


PE812695PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001017834K 


PE813158PESOS 


30503858327 


30500064478 


040010 17837N 


PE812817PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001018040A 


PE813263PESOS 


30503858327 


30500064478 


0400 101 891 3J 


PE813757PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001018914K 


PE813758PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001019517K 


PE814172PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001019537M 


PE814147PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001021414W 


PE815291 PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001022289K 


PE816045PESOS 


30503858327 


30500064478 


0400 1022 29 1D 


PE816135PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001022293F 


PE816268PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001023649L 


PE817137PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001024235D 


PE817604PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001024236E 


PE817605PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001025740F 


PE818667PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001026144E 


PE818935PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001026896S 


PE819467PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001026897T 


PE819466PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001027236H 


PE819761 PESOS 


30503858327 


30500064478 


0400 10 27625 J 


PE820230PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001028070E 


PE820400PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001028071F 


PE820314PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001028554L 


PE820826PESOS 


30503858327 


30500064478 


04001029667R 


PE397655PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001030594X 


PE398403PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001030595J 


PE398431 PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001032728J 


PE399951 PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001032916X 


PE400104PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001034240A 


PE400912PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001035642H 


PE402167PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001036098N 


PE402336PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001036099Y 


PE402335PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001036678R 


PE403254PESOS 


30503858327 


33500057039 




040010371 19X 


PE403453PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001 03871 3J 


PE404882PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001 038 725M 


PE404883PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001038980P 


PE405226PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001039966U 


PE406169PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001 040 170W 


PE406318PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001 04 1966N 


PE407651 PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001 041 967Y 


PE407650PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001042568M 


PE408102PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001043528J 


PE409042PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001 04491 4J 


PE409816PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001 04491 6L 


PE409667PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001 04631 5G 


PE411067PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001 046543 J 


PE411923PESOS 


30503858327 


33500057039 


04001047696T 


PE413087PESOS 


30503858327 


33500057039 


03001 020 746F 


PE1553424 


30503865838 


30500036911 


03001 021 478X 


PE1553738 


30503865838 


30500036911 


03001007503B 


PE337336PESOS 


30503904183 


33500057039 


03001015173D 


PE345731 PESOS 


30503904183 


33500057039 


03001 01 7470F 


PE348888PESOS 


30503904183 


33500057039 


03001 017472H 


PE348886PESOS 


30503904183 


33500057039 


03001 017649N 


PE348887PESOS 


30503904183 


33500057039 


03001 01 9949S 


PE349807PESOS 


30503904183 


33500057039 


03001 03081 8G 


PE363293PESOS 


30503904183 


33500057039 


03001 031 759L 


PE364268PESOS 


30503904183 


33500057039 


03001 03 1760D 


PE364267PESOS 


30503904183 


33500057039 


04001004950F 


PE49122PESOS 


30503904183 


30707201882 


04001030599N 


PE550943PESOS 


30503904183 


30518919349 


03001020006R 


PE417219PESOS 


30503926365 


30685158341 


04001009944N 


PE806717PESOS 


30503961268 


30500064478 


03001026759P 


359450 


30503964305 


33500057039 


03001 00648 1F 


PE336207 


30504005085 


33500057039 


03001 01 9662K 


PE351236PESOS 


30504005085 


33500057039 


03001 01 9663L 


PE351235PESOS 


30504005085 


33500057039 


03001019664M 


PE351234PESOS 


30504005085 


33500057039 


03001033115W 


PE365896PESOS 


30504005085 


33500057039 


04001 04061 9H 


PE460117PESOS 


30504018845 


30685158341 


04001004535E 


PE375283PESOS 


30504021536 


33500057039 


04001 00963 1G 


PE544039PESOS 


30504021536 


30518919349 


04001 015630C 


PE442142PESOS 


30504021536 


30685158341 


03001 03621 6E 


PE796629PESOS 


30504036827 


30500064478 


03001 013098H 


PE46077PESOS 


30504042894 


30707201882 


03001 015618H 


PE46369PESOS 


30504042894 


30707201882 


03001017172E 


PE46536PESOS 


30504042894 


30707201882 


03001 033651 E 


PE48223PESOS 


30504042894 


30707201882 


0400 101 71 78L 


PE812596PESOS 


30504042894 


30500064478 


03001006499Y 


PE30824PESOS 


30504077078 


30500049770 


03001006500U 


PE30825PESOS 


30504077078 


30500049770 


04001002647G 


PE34738PESOS 


30504077078 


30500049770 


04001 00861 1D 


PE35474PESOS 


30504077078 


30500049770 


03001 001 297F 


PE400677PESOS 


30504078996 


30620833173 


03001001573C 


PE329738 


30504078996 


33500057039 


03001 00241 8B 


PE401676PESOS 


30504078996 


30620833173 


03001007269K 


PE406162PESOS 


30504078996 


30620833173 


03001 009 757Y 


PE408247PESOS 


30504078996 


30685158341 


03001 01 0058A 


PE408399PESOS 


30504078996 


30685158341 


03001 01 0063T 


PE408521 PESOS 


30504078996 


30685158341 


03001 01 3343A 


PE344358PESOS 


30504078996 


33500057039 



03001 0264 34F 


PE358837PESOS 


30685232282 


33500057039 


03001030487X 


PE363371PESOS 


30685232282 


33500057039 


04001 00 1224T 


PE372145PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 0020 19W 


PE372839PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 0048 10A 


PE375522PESOS 


30685371770 


33500057039 


0400100501 1R 


PE375872PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 006653H 


PE377351PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 009827N 


PE380958PESOS 


30685371770 


33500057039 


0400101 1538F 


PE382646PESOS 


30685371770 


33500057039 


0400101 1756H 


PE382978PESOS 


30685371770 


33500057039 


0400101 3961 H 


PE384878PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 01 98 72Y 


PE390125PESOS 


30685371770 


33500057039 


0400 1025204 A 


PE394132PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 0301 48D 


PE398178PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 0301 51 U 


PE398122PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 0347 16X 


PE401501PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 042539K 


PE408021PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 0429 35K 


PE408453PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001043744J 


PE409305PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 044668P 


PE409976PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 048245K 


PE413420PESOS 


30685371770 


33500057039 


04001 048358P 


PE413503PESOS 


30685371770 


33500057039 


03001 037286M 


PE608636PESOS 


30685462121 


30500031960 


04001 035263G 


PE401832PESOS 


30685532219 


33500057039 


03001008026C 


PE771903PESOS 


30685573845 


30500064478 


0300101 7580H 


PE46524PESOS 


30685628232 


30707201882 


03001 023992L 


PE354860PESOS 


30685789767 


33500057039 


04001 000864F 


PE371274PESOS 


30685789767 


33500057039 


03001 02 3740C 


PE355814PESOS 


30685807994 


33500057039 


03001 0289 30X 


PE361991PESOS 


30685807994 


33500057039 


03001 034751 G 


PE368101PESOS 


30685807994 


33500057039 


040010091 71 F 


PE35549PESOS 


30685807994 


30500049770 


04001 04 4098 M 


PE39098PESOS 


30685807994 


30500049770 


04001 048832M 


PE39719PESOS 


30685807994 


30500049770 


04001 045 150C 


PE463767PESOS 


30685830716 


30685158341 


0300101 7877Z 


PE32264PESOS 


30685882813 


30500049770 


03001 01 78 79S 


PE32265PESOS 


30685882813 


30500049770 


03001020653C 


PE32599PESOS 


30685882813 


30500049770 


03001 020654D 


PE32600PESOS 


30685882813 


30500049770 


04001 003370A 


PE34804PESOS 


30685882813 


30500049770 


04001 0204 29E 


PE36619PESOS 


30685882813 


30500049770 


04001 024776N 


PE37063PESOS 


30685882813 


30500049770 


04001 046378P 


PE39421 PESOS 


30685882813 


30500049770 


04001 02 1385G 


547885 


30685910523 


30518919349 


0400101 1473D 


PE50411 PESOS 


30685921169 


30707201882 


03001 00 1049A 


PE328684 


30686235080 


33500057039 


03001 025909L 


PE358244PESOS 


30686235080 


33500057039 


03001 034728K 


PE367804PESOS 


30686235080 


33500057039 


0400101 51 38F 


PE810639PESOS 


30686512777 


30500064478 


0400101 5877P 


PE811504PESOS 


30686512777 


30500064478 


04001 01 58 78Z 


PE811505PESOS 


30686512777 


30500064478 


0400101 7499R 


PE812239PESOS 


30686512777 


30500064478 


040010481 78P 


PE835799PESOS 


30686513072 


30500064478 


04001 0204 14V 


PE51248PESOS 


30686529734 


30707201882 


03001 01 50 24V 


PE779005PESOS 


30687031381 


30500064478 


04001 045746N 


PE833976PESOS 


30687031381 


30500064478 


04001045747Y 


PE834053PESOS 


30687031381 


30500064478 


03001 000920U 


PE328898 


30687126315 


33500057039 




03001026359L 


PE358928PESOS 


30687176746 


33500057039 


03001 00 1036T 


PE328986 


30687194728 


33500057039 


03001 00 1602S 


PE329846 


30687194728 


33500057039 


03001015032U 


PE346605PESOS 


30687194728 


33500057039 


03001019920H 


PE351483PESOS 


30687194728 


33500057039 


03001026333D 


PE358926PESOS 


30687194728 


33500057039 


03001027373X 


PE360267PESOS 


30687194728 


33500057039 


0300 1031 038 B 


PE364139PESOS 


30687194728 


33500057039 


03001037032B 


PE370318PESOS 


30687194728 


33500057039 


04001 006202 U 


PE377117PESOS 


30687194728 


33500057039 


04001 006231 W 


PE377190PESOS 


30687194728 


33500057039 


0400101 7794P 


PE388615PESOS 


30687194728 


33500057039 


04001020904C 


PE390894PESOS 


30687194728 


33500057039 


04001029858T 


PE3733PESOS 


30687194728 


30500055053 


04001032952X 


PE400270PESOS 


30687194728 


33500057039 


03001003354B 


PE767831 PESOS 


30687251055 


30500064478 


04001006274G 


PE802924PESOS 


30687251055 


30500064478 


04001008421 C 


PE804638PESOS 


30687251055 


30500064478 


04001016324D 


PE810638PESOS 


30687251055 


30500064478 


04001016333D 


PE810961PESOS 


30687251055 


30500064478 


04001022287X 


PE815842PESOS 


30687251055 


30500064478 


04001 029 154X 


PE821258PESOS 


30687251055 


30500064478 


0400 1 04 11 23 V 


PE830259PESOS 


30687251055 


30500064478 


04001041124W 


PE830258PESOS 


30687251055 


30500064478 


0400 10441 27 F 


PE832401PESOS 


30687251055 


30500064478 


04001 043575 L 


PE831800PESOS 


30687259382 


30500064478 


0300 10086 14F 


PE339026PESOS 


30687279723 


33500057039 


0400 10085 12D 


PE1 557086 


30687282279 


3050003691 1 


04001 009044 E 


PE151497PESOS 


30687282279 


30500043594 


04001 009050 B 


PE151496PESOS 


30687282279 


30500043594 


04001009364J 


PE151515PESOS 


30687282279 


30500043594 


04001 009365 K 


PE151516PESOS 


30687282279 


30500043594 


04001 009548 N 


PE151523PESOS 


30687282279 


30500043594 


04001009549Y 


PE151524PESOS 


30687282279 


30500043594 


04001010931 B 


PE151549PESOS 


30687282279 


30500043594 


04001 022848 L 


PE13838PESOS 


30687282279 


30500057102 


0400101 7029G 


PE812189PESOS 


30687310434 


30500064478 


03001019146H 


PE416418PESOS 


30687325415 


30685158341 


03001 028678 R 


PE423359PESOS 


30687325415 


30685158341 


04001009352G 


PE805775PESOS 


30687325415 


30500064478 


03001007851 H 


406615 


30687330877 


30620833173 


03001023944X 


420256 


30687330877 


30685158341 


0300 10291 52 F 


PE424304PESOS 


30687330877 


30500007539 


04001 0048 18X 


PE375601PESOS 


30687752925 


33500057039 


04001 026787 R 


PE395175PESOS 


30687752925 


33500057039 


03001006250W 


PE335884 


30687766225 


33500057039 


03001027326G 


PE360271PESOS 


30688234340 


33500057039 


04001 005020 R 


PE375898PESOS 


30688234340 


33500057039 


04001005208C 


PE376040PESOS 


30688234340 


33500057039 


0400 10099 14K 


PE380808PESOS 


30688234340 


33500057039 


03001016837L 


PE414674PESOS 


30688244753 


30620833173 


03001 020298 H 


PE417497PESOS 


30688244753 


30685158341 


03001023681 G 


PE534779PESOS 


30688244753 


30518919349 


04001019069M 


PE444047PESOS 


30688244753 


30685158341 


04001023820C 


PE446244PESOS 


30688244753 


30685158341 


04001031 74 7J 


PE551584PESOS 


30688244753 


30518919349 


0400101 7441 E 


PE13430PESOS 


30688302524 


30500057102 


04001018356K 


PE13495PESOS 


30688302524 


30500057102 
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03001 01379OG 


PE345176PESOS 


30504078996 


33500057039 


0300 101 53 14A 


PE346714PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001015315B 


PE346713PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001 018559Y 


PE349767PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001 021 269G 


PE352496 PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001021 424W 


PE353109 PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001023770F 


PE355789 PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001024206A 


PE356450 PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001 024208C 


PE356449 PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001026932X 


PE359470PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001029281X 


PE362054 PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001031 136A 


PE363449PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001 033564H 


PE365490 PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001 033587M 


PE366426PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001 033588N 


PE366425 PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001035217E 


PE368601 PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001 036093H 


PE368792 PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001036664L 


PE369747PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 0061 61 B 


PE376364PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 0061 62C 


PE376849PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 0061 63D 


PE376851 PESOS 


30504078996 


33500057039 


040010071 61G 


PE377782PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 009089N 


PE379894PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 010585G 


PE381359PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001010587X 


PE381619PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 012453C 


PE383285 PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 012994M 


PE384187PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 014088X 


PE384847PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001016312A 


PE386602PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001016313B 


PE386601 PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001022950F 


PE392220PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001023071A 


PE392622 PESOS 


30504078996 


33500057039 


040010251 19F 


PE393424PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001025121V 


PE394068 PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 025739N 


PE394460PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001032614D 


PE399906 PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 033487M 


PE400437PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001034257X 


PE401234 PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 037663M 


PE403115PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001039708Y 


PE405570PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 040420U 


PE406441 PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001041614D 


PE406809PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001044300V 


PE409811 PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001046539Y 


PE410970PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001046577Z 


PE410969 PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001048357Y 


PE41 3105 PESOS 


30504078996 


33500057039 


04001 049 152X 


PE413869PESOS 


30504078996 


33500057039 


03001020230Z 


PE783300 PESOS 


30504131889 


30500064478 


03001 023840D 


PE786454 PESOS 


30504131889 


30500064478 


04001012797N 


PE808874PESOS 


30504131889 


30500064478 


04001047412F 


152002975301 


30504141124 


30500007539 


03001032982K 


PE481 56 PESOS 


30504163543 


30707201882 


03001000372V 


PE1549767 


30504173409 


30500036911 


03001 002087D 


PE1550075 


30504173409 


30500036911 


03001006729K 


PE1551112 


30504173409 


30500036911 


03001 008364H 


PE1551434 


30504173409 


30500036911 


03001 0091 OSE 


PE1551590 


30504173409 


30500036911 


03001010798L 


PE1551896 


30504173409 


30500036911 




03001012672E 


PE1552217 


305041 73409 


30500036911 


03001034643G 


PE1555739 


305041 73409 


30500036911 


04001004220S 


PE375005PESOS 


305041 73409 


33500057039 


04001010143T 


PE1557284 


305041 73409 


30500036911 


04001014961X 


PE386100PESOS 


305041 73409 


33500057039 


0400101 5076G 


PE386188PESOS 


305041 73409 


33500057039 


04001021 794K 


PE391494PESOS 


305041 73409 


33500057039 


04001 02 1963X 


PE391684PESOS 


305041 73409 


33500057039 


0400102891 9Z 


PE397357PESOS 


305041 73409 


33500057039 


04001045197N 


PE410721 PESOS 


305041 73409 


33500057039 


04001 045 198Y 


PE410522PESOS 


305041 73409 


33500057039 


03001001 174W 


PE329043 


30504200058 


33500057039 


03001030169F 


PE362844PESOS 


30504200058 


33500057039 


03001010651W 


1551866 


30504276623 


30500036911 


04001028739Z 


PE396689PESOS 


30504340461 


33500057039 


04001034460E 


PE401380PESOS 


30504340461 


33500057039 


04001036806K 


PE403249PESOS 


30504340461 


33500057039 


04001038009H 


PE4586 16 PESOS 


30504347326 


30685158341 


04001038010W 


PE4586 14 PESOS 


30504347326 


30685158341 


04001003177F 


PE801019PESOS 


30504364174 


30500064478 


04001003179H 


PE801020PESOS 


30504364174 


30500064478 


04001006292G 


PE803490PESOS 


30504364174 


30500064478 


04001014550C 


PE810472PESOS 


30504364174 


30500064478 


04001021 546F 


PE815897PESOS 


30504364174 


30500064478 


03001 018790L 


PE350379PESOS 


30504379465 


33500057039 


03001018791M 


PE350378PESOS 


30504379465 


33500057039 


04001004198J 


PE433610PESOS 


30504484455 


30685158341 


04001 010562B 


PE438349PESOS 


30504484455 


30685158341 


04001018777R 


PE389286PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001020478X 


PE390336PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001021835G 


PE391335PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001021837X 


PE391336PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001022678M 


PE392239PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001023099K 


PE392522PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001023101R 


PE392526PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001023805F 


PE393166PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001025306D 


PE394268PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001026494M 


PE394435PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001034810D 


PE401408PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001036047H 


PE4609PESOS 


30504552019 


30500055053 


04001036181G 


PE402452 PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001039633L 


PE405484PESOS 


30504552019 


33500057039 


0400104251 6F 


PE408071 PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001042545H 


PE408070 PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001042932H 


PE408658 PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001044708K 


PE409547 PESOS 


30504552019 


33500057039 


0400104471 2F 


PE409604 PESOS 


30504552019 


33500057039 


0400104471 8L 


PE409609 PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001044719M 


PE409549 PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001044721 F 


PE409608 PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001045639Y 


PE411078PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001046005C 


PE411259PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001046007E 


PE411258PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001047248M 


PE412398PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001047251G 


PE412254PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001048043G 


PE412640PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001048044H 


PE413237PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001048108X 


PE413356PESOS 


30504552019 


33500057039 



04001 01 9270G 


PE13576PESOS 


30688302524 


30500057102 


04001021814D 


PE13749PESOS 


30688302524 


30500057102 


04001 024624 F 


PE13990PESOS 


30688302524 


30500057102 


04001 0245 10W 


PE13982PESOS 


30688349644 


30500057102 


0400 10281 48 K 


PE14247PESOS 


30688349644 


30500057102 


04001032242A 


PE14559PESOS 


30688349644 


30500057102 


04001041514C 


PE15333 


30688349644 


30500057102 


03001022561 C 


PE418851 PESOS 


30688374681 


30685158341 


03001023629X 


PE420002PESOS 


30688374681 


30685158341 


0300103661 1D 


PE429868PESOS 


30688374681 


30685158341 


03001036612E 


PE429867PESOS 


30688374681 


30685158341 


03001037055G 


PE430069PESOS 


30688374681 


30685158341 


03001037215E 


PE430449PESOS 


30688374681 


30685158341 


03001037216F 


PE430447PESOS 


30688374681 


30685158341 


03001037218H 


PE430568PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001001 394 E 


PE431626PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001001 397 H 


PE431625PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 1001 876 J 


PE432101 PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001001 877K 


PE432155PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001001 878L 


PE432156PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001001 880 E 


PE432153PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001001 881 F 


PE432099PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 003 147C 


PE432760PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 10031 48 D 


PE432762PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001003153W 


PE432761 PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 10031 99 J 


PE432756PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 003200 P 


PE432757PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001003201 Z 


PE432759PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 003884 K 


PE433337PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 003885 L 


PE433336PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 003890 H 


PE433334PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 004266 F 


PE433389PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001004531A 


PE433560PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001005300S 


PE434268PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001005304W 


PE434273PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 0053 16C 


PE434271 PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001005334C 


PE434270PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001005735H 


PE434406PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001007051A 


PE435364PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 007054 D 


PE435362PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001007104W 


PE435524PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 10071 06 B 


PE435525PESOS 


30688374681 


30685158341 


040010071 75 H 


PE435526PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001007687P 


PE436404PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001008031W 


436476 


30688374681 


30685158341 


04001008623G 


PE436660PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001008654K 


PE436659PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001009047H 


PE437124PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001010458F 


PE438141 PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001010475E 


PE437894PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 01 0477G 


PE438144PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400101 11 08V 


PE438528PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400101 1720V 


PE439238PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400101 1722A 


PE439239PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400101 1723B 


PE439240PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400101 1747H 


PE439242PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 01 2324W 


PE439422PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 01 2325A 


PE439547PESOS 


30688374681 


30685158341 




0400101 2326 B 


PE439571 PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 01 2362 B 


PE439603PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400101 3524C 


PE440531 PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400101 3758 L 


PE440307PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 01 5494 K 


442177 


30688374681 


30685158341 


04001 01 5548 K 


PE441377PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 01 5549 L 


PE441375PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001015565J 


PE441950PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 01 5566 K 


PE442179PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400101 5645X 


PE441 951 PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 101 5646J 


PE442178PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 01 6498 P 


PE442744PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 01 6499Z 


PE442746PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 016500W 


PE442742PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400101 7560G 


PE443294PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400101 7567 N 


PE443293PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400101 7624 H 


PE443292PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 01 8398Z 


PE443706PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001018418J 


PE443707PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 01 8529 M 


PE443708PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 10191 56J 


PE444469PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001019161 F 


PE444468PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001019166K 


PE444139PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001019170F 


PE444470PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 020258 E 


PE444989PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 020259 F 


PE445324PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001020955X 


PE445671 PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001020956J 


PE445670PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001021018W 


PE445672PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 10221 90 B 


PE446731 PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 10221 92 D 


PE446113PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 10231 89 K 


PE447857PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 1023341 A 


PE447856PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 024077 H 


PE448355PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001024078X 


PE448293PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 0252 13A 


PE448927PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001025219G 


PE448929PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 1025420 A 


PE449501 PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 025432 D 


PE449500PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 025722 F 


PE449620PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 025733 H 


PE449619PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 027078 L 


PE450222PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 027080 E 


PE450168PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 0271 09G 


PE450223PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 028079 N 


PE451639PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001028083X 


PE451640PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001028621 G 


PE451762PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001028623X 


PE451857PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 028634 K 


PE451763PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 029270 H 


PE451858PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 029573 N 


PE452296PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 1029574 Y 


PE452295PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 029608 M 


PE452298PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400102961 1G 


PE452297PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 030383 E 


PE453153PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 0309 17H 


PE453318PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 030950 E 


PE453316PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001030951 F 


PE453315PESOS 


30688374681 


30685158341 



04001048780Y 


PE413706PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001048782Z 


PE41 3771 PESOS 


30504552019 


33500057039 


04001000220Y 


710360 


30504579553 


33500038069 


04001032628X 


7120758 


30504579553 


33500038069 


03001 009 764M 


PE1551669 


30504740648 


30500036911 


03001010075W 


PE1551749 


30504740648 


30500036911 


0300101 1042R 


PE342017PESOS 


30504818825 


33500057039 


03001018182G 


PE532075PESOS 


30504818825 


30518919349 


03001018185J 


PE532090PESOS 


30504818825 


30518919349 


03001020274B 


PE533009PESOS 


30504818825 


30518919349 


03001020275C 


PE533008PESOS 


30504818825 


30518919349 


03001020285D 


PE532869PESOS 


30504818825 


30518919349 


03001021 473D 


PE533285PESOS 


30504818825 


30518919349 


0300 1025 54 1D 


PE535702PESOS 


30504818825 


30518919349 


03001025943J 


PE535788PESOS 


30504818825 


30518919349 


0300 10 2628 7 L 


PE536026PESOS 


30504818825 


30518919349 


03001027336H 


PE360055PESOS 


30504818825 


33500057039 


03001 032 258G 


PE364930PESOS 


30504818825 


33500057039 


03001033278J 


PE365641 PESOS 


30504818825 


33500057039 


03001 033 280C 


PE365643PESOS 


30504818825 


33500057039 


03001035246G 


PE367904PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001009956Z 


PE381060PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001014962J 


PE385953PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001017394L 


PE387840PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001020807E 


PE390873PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001020826F 


PE390859PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001020827G 


PE390870PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001020935G 


PE390511 PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001 02 1048C 


PE390510PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001022512W 


PE392042PESOS 


30504818825 


33500057039 


0400 1 023 79 3 L 


PE547629PESOS 


30504818825 


30518919349 


0400 10 23926 J 


PE547628PESOS 


30504818825 


30518919349 


04001023974M 


PE547627PESOS 


30504818825 


30518919349 


04001025696P 


PE393932PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001025697Z 


PE393937PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001027909Y 


PE392043PESOS 


30504818825 


33500057039 


0400102791 1H 


PE547040PESOS 


30504818825 


30518919349 


04001029478R 


PE397594PESOS 


30504818825 


33500057039 


0400103031 7B 


PE398129PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001030320S 


PE398128PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001030322U 


PE398134PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001030527E 


PE395234PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001030552C 


PE395229PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001032677M 


PE396858PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001034250B 


PE401205PESOS 


30504818825 


33500057039 


04001037508K 


PE553059PESOS 


30504818825 


30518919349 


04001039936R 


PE554540PESOS 


30504818825 


30518919349 


03001000680A 


9079 


30504896575 


30500057102 


03001002777J 


9174 


30504896575 


30500057102 


03001006324B 


9444 


30504896575 


30500057102 


03001013125V 


9914 


30504896575 


30500057102 


0400100641 7F 


PE803567PESOS 


30504917157 


30500064478 


03001003304T 


1550283 


30504928620 


30500036911 


0400 10 07006 A 


PE541718PESOS 


30504964996 


30518919349 


04001026984Z 


PE550179PESOS 


30504964996 


30518919349 


0400103631 2C 


PE552894PESOS 


30504964996 


30518919349 


03001004237C 


PE332403 


30505395502 


33500057039 


0300103771 7L 


PE798254PESOS 


30505445011 


30500064478 




03001037753L 


PE798300PESOS 


30505445011 


30500064478 


03001003570B 


PE767957PESOS 


30505510220 


30500064478 


03001003786K 


PE768269PESOS 


30505510220 


30500064478 


03001005366G 


PE769791 PESOS 


30505510220 


30500064478 


03001 0082 12W 


PE772517PESOS 


30505510220 


30500064478 


03001008811E 


PE773315PESOS 


30505510220 


30500064478 


03001013634D 


PE777804PESOS 


30505510220 


30500064478 


03001018115C 


PE781360PESOS 


30505510220 


30500064478 


03001026757N 


PE788957PESOS 


30505510220 


30500064478 


03001027624H 


PE789904PESOS 


30505510220 


30500064478 


03001036680J 


PE797479PESOS 


30505510220 


30500064478 


03001036683M 


PE797148PESOS 


30505510220 


30500064478 


04001010346B 


PE806938PESOS 


30505510220 


30500064478 


04001012150T 


PE808364PESOS 


30505510220 


30500064478 


04001013826H 


PE809839PESOS 


30505510220 


30500064478 


04001013827X 


PE809838PESOS 


30505510220 


30500064478 


04001022044W 


PE816185PESOS 


30505510220 


30500064478 


04001022326C 


PE816305PESOS 


30505510220 


30500064478 


04001028525J 


PE820915PESOS 


30505510220 


30500064478 


04001028528M 


PE820918PESOS 


30505510220 


30500064478 


04001033809K 


PE824736PESOS 


30505510220 


30500064478 


04001040707F 


PE830137PESOS 


30505510220 


30500064478 


04001041471E 


PE830648PESOS 


30505510220 


30500064478 


04001041475X 


PE830647PESOS 


30505510220 


30500064478 


03001017428X 


PE780943PESOS 


30505520013 


30500064478 


03001017797R 


PE781356PESOS 


30505520013 


30500064478 


03001021092A 


PE784085PESOS 


30505520013 


30500064478 


03001026978S 


PE7891 11 PESOS 


30505520013 


30500064478 


03001010059B 


PE341091PESOS 


30505552225 


33500057039 


03001010163U 


PE341090PESOS 


30505552225 


33500057039 


03001018705H 


PE416119PESOS 


30505643743 


30685158341 


04001041 136C 


PE460998PESOS 


30505643743 


30685158341 


04001049131F 


PE414238PESOS 


30505681475 


33500057039 


03001006648K 


152002099501 


30505779858 


30500007539 


03001007719K 


152002110201 


30505779858 


30500007539 


03001017832H 


152002208501 


30505779858 


30500007539 


03001017834J 


152002208601 


30505779858 


30500007539 


03001025554H 


152002282301 


30505779858 


30500007539 


03001025924X 


152002293701 


30505779858 


30500007539 


03001029192J 


152002332301 


30505779858 


30500007539 


03001035616H 


152002400401 


30505779858 


30500007539 


03001035618J 


152002400501 


30505779858 


30500007539 


04001000408W 


152002432101 


30505779858 


30500007539 


04001002348E 


152002446201 


30505779858 


30500007539 


04001003911B 


PE24812PESOS 


30505779858 


30500007539 


04001014689P 


152002624601 


30505779858 


30500007539 


04001039255L 


152002887201 


30505779858 


30500007539 


03001000690B 


PE765241 PESOS 


30505839222 


30500064478 


03001002105R 


PE401313PESOS 


30506124863 


30620833173 


03001007405C 


152002106301 


30506124863 


30500007539 


03001009398P 


PE773776PESOS 


30506124863 


30500064478 


03001020288G 


417140 


30506124863 


30685158341 


0300 1021 689M 


1 553745 


30506124863 


30500036911 


03001003100N 


PE331270 


30506200543 


33500057039 


04001036366L 


PE5245PESOS 


30506200543 


30500055053 


04001036367M 


PE5244PESOS 


30506200543 


30500055053 


04001036368N 


PE5247PESOS 


30506200543 


30500055053 


04001036369Y 


PE5248PESOS 


30506200543 


30500055053 



04001030998Z 


PE453317PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 032422A 


PE453815PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001032551 D 


PE453816PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 033256G 


PE455000PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 03 3258X 


PE454999PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 03 3267X 


PE455064PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 033346G 


PE455002PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 03 3348X 


PE455001PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 033352D 


PE455063PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 034263F 


PE455395PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001034276J 


PE455393PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 034295K 


PE455392PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 034296L 


PE455391PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 0354 72X 


PE456627PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 0354 74K 


PE456295PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 03 54 75 L 


PE456296PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 0355 20C 


PE456626PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001035521 D 


PE456625PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 036778S 


PE456711PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 036780L 


PE456712PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 03 7298Z 


457845 


30688374681 


30685158341 


04001 03731 8J 


PE457846PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 037375M 


PE458235PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 03 7400 B 


PE458236PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 038 198Z 


PE458339PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 03931 7K 


PE459389PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 0393 18L 


PE459307PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001039953Z 


PE459953PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 0399 54R 


PE459930PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001039983T 


PE459929PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 04 12 50 W 


PE460242PESOS 


30688374681 


30685158341 


0400 104 1251 A 


PE460777PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001041811C 


PE461672PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 04 1968P 


PE461131PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 04 1969Z 


PE461671PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 041 9 70X 


PE461673PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 04 3062C 


PE462288PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 043748N 


PE463122PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 043792M 


PE463123PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001043942J 


PE463031PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001044094X 


PE463177PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 044949R 


PE463818PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001044951 K 


PE463817PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 045980N 


PE464225PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 045981 Y 


PE464028PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001046065X 


PE464029PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 046067K 


PE464226PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 04 7802X 


PE466270PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 04 7828Z 


PE466272PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 047829R 


PE466271PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 048453L 


PE466688PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 0484 54M 


PE466690PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001 048468R 


PE466689PESOS 


30688374681 


30685158341 


04001026364X 


PE2791 PESOS 


30688408268 


30500055053 


04001 040 103S 


PE6161PESOS 


30688408268 


30500055053 


04001043571 H 


PE409081PESOS 


30688408268 


33500057039 


03001 002490B 


PE330567 


30688418123 


33500057039 


03001002719F 


PE331098 


30688418123 


33500057039 



03001033431A 


PE366149PESOS 


30688418123 


33500057039 


03001034583J 


PE367689PESOS 


30688418123 


33500057039 


03001037178M 


PE370324PESOS 


30688418123 


33500057039 


0400 1001 028 V 


PE371806PESOS 


30688418123 


33500057039 


04001003788N 


PE374532PESOS 


30688418123 


33500057039 


0400101 3848 L 


PE384647PESOS 


30688418123 


33500057039 


04001014433C 


PE385550PESOS 


30688418123 


33500057039 


04001 01 6847 N 


PE387726PESOS 


30688418123 


33500057039 


04001 01 6848 Y 


PE387725PESOS 


30688418123 


33500057039 


04001019753M 


PE389812PESOS 


30688418123 


33500057039 


04001019756P 


PE389813PESOS 


30688418123 


33500057039 


04001022730B 


PE391794PESOS 


30688418123 


33500057039 


04001022732D 


PE391829PESOS 


30688418123 


33500057039 


04001022738J 


PE391795PESOS 


30688418123 


33500057039 


04001022743F 


PE391791PESOSS 


30688418123 


33500057039 


04001023129E 


PE392010PESOS 


30688418123 


33500057039 


04001038961Y 


PE405244PESOS 


30688418123 


33500057039 


03001 022528 F 


PE419144PESOS 


30688424026 


30685158341 


03001028672L 


PE424116PESOS 


30688424026 


30685158341 


03001 028923 K 


PE424226PESOS 


30688424026 


30685158341 


04001014738K 


PE440982PESOS 


30688424026 


30685158341 


04001014912E 


PE441816PESOS 


30688424026 


30685158341 


03001 003269G 


PE331255 


30688500946 


33500057039 


03001008022V 


PE772480PESOS 


30688872347 


30500064478 


03001002023Z 


PE766507PESOS 


30688880536 


30500064478 


03001 006684 K 


PE 1551090 


30688880536 


30500036911 


03001012741B 


PE344076PESOS 


30688880536 


33500057039 


03001022642C 


PE354768PESOS 


30688880536 


33500057039 


0300 1030889 Y 


PE363052PESOS 


30688880536 


33500057039 


03001032754H 


PE365708PESOS 


30688880536 


33500057039 


0400 1001 942 D 


PE371997PESOS 


30688880536 


33500057039 


04001006970J 


PE377714PESOS 


30688880536 


33500057039 


04001014157F 


PE384008PESOS 


30688880536 


33500057039 


04001016015A 


PE385328PESOS 


30688880536 


33500057039 


0400 1021 403 U 


PE389947PESOS 


30688880536 


33500057039 


04001 024337G 


PE393070PESOS 


30688880536 


33500057039 


04001028048J 


PE3434PESOS 


30688880536 


30500055053 


04001029975T 


PE398078PESOS 


30688880536 


33500057039 


04001031 195G 


PE398494PESOS 


30688880536 


33500057039 


03001005473F 


PE404283PESOS 


30688937384 


30620833173 


04001017458M 


PE51046PESOS 


30688938208 


30707201882 


04001036861L 


PE826906PESOS 


30688982525 


30500064478 


0300 1031 960 F 


426707 


30689011051 


30685158341 


03001012231S 


PE343629PESOS 


30689222923 


33500057039 


03001 024267 H 


PE356626PESOS 


30689295386 


33500057039 


03001024441B 


PE356736PESOS 


30689295386 


33500057039 


0300 1031 049 D 


PE364089PESOS 


30689295386 


33500057039 


03001 035094 H 


PE368440PESOS 


30689295386 


33500057039 


03001 035640 E 


PE368952PESOS 


30689295386 


33500057039 


030010365 38L 


PE369504PESOS 


30689295386 


33500057039 


04001009185K 


PE380405PESOS 


30689295386 


33500057039 


04001 022358 H 


PE816125PESOS 


30689494931 


30500064478 


03001036730F 


PE1 1621 PESOS 


30689667860 


30500057102 


03001008541E 


PE 1551429 


30689729459 


30500036911 


03001018271F 


PE781169PESOS 


30689933226 


30500064478 


04001 034244 E 


PE825074PESOS 


30689933226 


30500064478 


04001 034544 H 


PE825076PESOS 


30689933226 


30500064478 


03001 01 6098 K 


PE413874PESOS 


30690179020 


30685158341 
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03001009734J 


774233 


30506230914 


30500064478 


03001009738N 


774232 


30506230914 


30500064478 


03001014567J 


PE778270PESOS 


30506230914 


30500064478 


0400101 1246B 


PE807199PESOS 


30506230914 


30500064478 


040010 14460C 


PE809492PESOS 


30506230914 


30500064478 


03001033718X 


PE794937PESOS 


30506278194 


30500064478 


04001005557J 


PE802270PESOS 


30506278194 


30500064478 


04001027770K 


PE819713PESOS 


30506278194 


30500064478 


03001001 537C 


PE328529 


30506440412 


33500057039 


03001007845K 


PE337309PESOS 


30506440412 


33500057039 


03001023474G 


PE785892PESOS 


30506628497 


30500064478 


03001036955Y 


PE34247PESOS 


30506726804 


30500049770 


04001005125A 


34912 


30506726804 


30500049770 


03001001 240Z 


PE329029 


30506775244 


33500057039 


03001003065A 


PE331474 


30506775244 


33500057039 


0300100661 3C 


PE336386PESOS 


30506775244 


33500057039 


0300 10 0909 1F 


PE339309PESOS 


30506775244 


33500057039 


0300101 1667H 


PE342935PESOS 


30506775244 


33500057039 


03001015076F 


PE346364PESOS 


30506775244 


33500057039 


030010 18935M 


PE350523PESOS 


30506775244 


33500057039 


0300102201 1P 


PE353669PESOS 


30506775244 


33500057039 


03001025886P 


PE358240PESOS 


30506775244 


33500057039 


03001028787S 


PE361525PESOS 


30506775244 


33500057039 


03001031 756X 


PE364414PESOS 


30506775244 


33500057039 


0300103561 5G 


PE368396PESOS 


30506775244 


33500057039 


04001000634A 


PE371400PESOS 


30506775244 


33500057039 


04001000940A 


PE371923PESOS 


30506775244 


33500057039 


04001 00 1006R 


PE372043PESOS 


30506775244 


33500057039 


0400 10 03496 J 


PE374014PESOS 


30506775244 


33500057039 


04001 00423 1U 


PE375004PESOS 


30506775244 


33500057039 


04001007773L 


PE378362PESOS 


30506775244 


33500057039 


0400101 1351V 


PE382356PESOS 


30506775244 


33500057039 


04001014520W 


PE385556PESOS 


30506775244 


33500057039 


04001017823X 


PE388468PESOS 


30506775244 


33500057039 


04001022386X 


PE391685PESOS 


30506775244 


33500057039 


0400102741 2D 


PE395631 PESOS 


30506775244 


33500057039 


0400 1033 39 1G 


PE39958PESOS 


30506775244 


33500057039 


04001038397R 


PE404598PESOS 


30506775244 


33500057039 


0400104321 7E 


PE408699PESOS 


30506775244 


33500057039 


04001043399P 


PE409138PESOS 


30506775244 


33500057039 


04001046324G 


PE411074PESOS 


30506775244 


33500057039 


0300 10 00624 V 


PE765140PESOS 


30506881842 


30500064478 


03001003334W 


PE767823PESOS 


30506881842 


30500064478 


03001006328F 


PE770871 PESOS 


30506881842 


30500064478 


03001 03 1844G 


PE793668PESOS 


30506881842 


30500064478 


0300 10 35429 J 


PE796730PESOS 


30506881842 


30500064478 


04001003950E 


PES0 1351 PESOS 


30506881842 


30500064478 


04001005501V 


PE802809PESOS 


30506881842 


30500064478 


04001008332D 


PE805346PESOS 


30506881842 


30500064478 


04001012515B 


PE808781 PESOS 


30506881842 


30500064478 


04001017779S 


PE813077PESOS 


30506881842 


30500064478 


0400 101 901 OV 


PE813843PESOS 


30506881842 


30500064478 


04001021 879Y 


PE816082PESOS 


30506881842 


30500064478 


0400 10 26 790 L 


PE819641PESOS 


30506881842 


30500064478 


04001032722D 


PE823945PESOS 


30506881842 


30500064478 


04001033672X 


PE824609PESOS 


30506881842 


30500064478 


04001037823K 


PE827855PESOS 


30506881842 


30500064478 


04001044374J 


PE832605PESOS 


30506881842 


30500064478 




04001048405X 


PE835928PESOS 


30506881842 


30500064478 


03001030468H 


PE47934PESOS 


30506954386 


30707201882 


04001022987P 


PE2428PESOS 


30507062314 


30500055053 


04001008093H 


PE379272PESOS 


30507950848 


33500057039 


03001000007Z 


523736 


30511190238 


30518919349 


03001 000 794G 


523028 


30511190238 


30518919349 


03001001221P 


524221 


30511190238 


30518919349 


03001001 225T 


524220 


30511190238 


30518919349 


03001002576G 


524775 


30511190238 


30518919349 


03001 003 152U 


524941 


30511190238 


30518919349 


03001003644D 


525333 


30511190238 


30518919349 


03001003645E 


525334 


30511190238 


30518919349 


03001 029 140C 


536968 


30511190238 


30518919349 


04001012432W 


544910 


30511190238 


30518919349 


04001013951G 


545153 


30511190238 


30518919349 


04001017761J 


546924 


30511190238 


30518919349 


04001018630F 


547411 


30511190238 


30518919349 


04001018703G 


547402 


30511190238 


30518919349 


0400101871 3H 


547399 


30511190238 


30518919349 


04001018722H 


547406 


30511190238 


30518919349 


04001 024 760G 


448899 


30511190238 


30685158341 


04001024763J 


448898 


30511190238 


30685158341 


04001029426K 


3676 


30511190238 


30500055053 


0400 10 40594 J 


554652 


30511190238 


30518919349 


03001000884G 


PE9081 PESOS 


30511707257 


30500057102 


04001 034 562H 


PE152915 


30511707257 


30500043594 


04001034563X 


PE152916 


30511707257 


30500043594 


04001 00708 1D 


PE35240PESOS 


30512823099 


30500049770 


04001038694R 


PE38472PESOS 


30512823099 


30500049770 


03001000 173U 


PE328140 


30515467668 


33500057039 


03001000556C 


PE328494 


30515467668 


33500057039 


03001002208V 


PE330547 


30515467668 


33500057039 


03001002632W 


PE330981 


30515467668 


33500057039 


03001004052U 


PE332952 


30515467668 


33500057039 


03001004870F 


PE334005 


30515467668 


33500057039 


03001005863X 


PE334905 


30515467668 


33500057039 


03001006 137D 


PE335798 


30515467668 


33500057039 


03001006488M 


PE336415PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001007596N 


PE337809PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001008699S 


PE338917PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001009099N 


PE339727PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001009100T 


PE339726PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001 009 134D 


PE339499PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001009136F 


PE339725PESOS 


30515467668 


33500057039 


030010 10205R 


PE341096PESOS 


30515467668 


33500057039 


0300101 1560W 


PE342798PESOS 


30515467668 


33500057039 


030010 12729H 


PE344306PESOS 


30515467668 


33500057039 


0300 101 421 2T 


PE345653PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001016501W 


PE348112PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001017558M 


PE349176PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001020309A 


PE351864PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001020400P 


PE352014PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001020976K 


PE352759PESOS 


30515467668 


33500057039 


0300102241 3V 


PE354041 PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001024549K 


PE356866PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001024679Y 


PE357045PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001026007B 


PE358107PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001028623H 


PE361173PESOS 


30515467668 


33500057039 



0300101 7964N 


PE415575PESOS 


30690179020 


30685158341 


03001 01 9282X 


PE416350PESOS 


30690179020 


30685158341 


03001019719N 


PE416349PESOS 


30690179020 


30685158341 


03001 01 9720F 


PE416867PESOS 


30690179020 


30685158341 


03001025268J 


PE357620PESOS 


30690179020 


33500057039 


03001 0256 30C 


PE358040PESOS 


30690179020 


33500057039 


03001 0341 85H 


PE367278PESOS 


30690179020 


33500057039 


03001 035583K 


PE429465PESOPS 


30690179020 


30685158341 


03001 036826L 


PE430380PESOS 


30690179020 


30685158341 


04001 01 21 89X 


PE383158PESOS 


30690179020 


33500057039 


0400101 3992L 


PE385215PESOS 


30690179020 


33500057039 


0400101 4428G 


PE385547PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 01 44 30W 


PE385549PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 01 4432B 


PE385483PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 01 661 3E 


PE387699PESOS 


30690179020 


33500057039 


0400101 6822G 


PE387796PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001016825J 


PE387797PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 01 8603 F 


PE389149PESOS 


30690179020 


33500057039 


0400 102051 OS 


PE390502PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 02 2359X 


PE391607PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 02 3042V 


PE392313PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 02 37 35 H 


PE393056PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 02 3988 R 


PE393309PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001033844J 


PE400818PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 034592K 


PE401485PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001034825J 


PE401288PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001037156J 


PE403610PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 03 7985T 


PE404356PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 037986U 


PE404355PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 0382 16H 


PE404665PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 0382 17X 


PE404666PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 0394 38Y 


PE405561PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001039955S 


PE405782PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 039959W 


PE405750PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001039960Y 


PE405603PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001039961 P 


PE405781PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 04 1964L 


PE407299PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001043910E 


PE409299PESOS 


30690179020 


33500057039 


0400104391 1F 


PE409300PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001 044587P 


PE410101PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001045445J 


PE410915PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001046372J 


PE411672PESOS 


30690179020 


33500057039 


040010481 37K 


PE413108PESOS 


30690179020 


33500057039 


04001049301 E 


PE414416PESOS 


30690179020 


33500057039 


03001 002029W 


PE330046 


30690228234 


33500057039 


03001 0027 13W 


PE330793 


30690228234 


33500057039 


03001003219B 


PE331705 


30690228234 


33500057039 


03001 007686N 


PE335668 


30690228234 


33500057039 


0300 100 7948 Y 


PE338179PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001013199J 


PE344639PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001 01 4031 S 


PE345479PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001016123W 


PE347288PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001016125B 


PE347287PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001 01 6406 D 


PE347623PESOS 


30690228234 


33500057039 


030010181 20V 


PE349722PESOS 


30690228234 


33500057039 


030010191 12A 


PE349870PESOS 


30690228234 


33500057039 


030010191 13B 


PE350515PESOS 


30690228234 


33500057039 


0300101 9790M 


PE351071PESOS 


30690228234 


33500057039 




03001 020723A 


PE352191PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001021 196F 


PE352246PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001 02 1584G 


PE353195PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001 023727H 


PE355378PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001 02491 7J 


PE357280PESOS 


30690228234 


33500057039 


030010281 18G 


PE360685PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001 029724K 


PE362727PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001030380A 


PE363398PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001 03 1345C 


PE364149PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001 03 5392X 


PE367712PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001 037383K 


PE370493PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 002834E 


PE373488PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 002897N 


PE373586PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 004724E 


PE375280PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 005362D 


PE376026PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 006632E 


PE377146PESOS 


30690228234 


33500057039 


0400101 1454C 


PE382729PESOS 


30690228234 


33500057039 


0400101 1786K 


PE382974PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 01 2590 E 


PE383595PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 01 3268 H 


PE384363PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001016417G 


PE387360PESOS 


30690228234 


33500057039 


0400101 9528M 


PE389433PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001020245A 


PE390124PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001020298X 


PE390028PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 02 1834F 


PE391351PESOS 


30690228234 


33500057039 


040010261 30W 


PE393659PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001026869S 


PE395353PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001027161 E 


PE395407PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001028551X 


PE396001PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 030494 H 


PE398154PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 035075H 


PE401831PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 035889U 


PE4852PESOS 


30690228234 


30500055053 


04001 035890M 


PE402454PESOS 


30690228234 


33500057039 


040010361 78M 


PE402667PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001036299Z 


PE402827PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 03 73 34 H 


PE403698PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001039388S 


PE405205PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 04 1176G 


PE406672PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 0435 29K 


PE408948PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 0461 54H 


PE410293PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 0489 36R 


PE413881PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 049334K 


PE414411PESOS 


30690228234 


33500057039 


04001 049363M 


PE413911PESOS 


30690228234 


33500057039 


03001 000744B 


PE328718 


30690275070 


33500057039 


04001 004520 V 


PE1 556642 


30690275070 


3050003691 1 


03001003197G 


PE767449PESOS 


30690394673 


30500064478 


03001 00 7946 M 


PE772478PESOS 


30690394673 


30500064478 


03001020861 D 


19613 


30690468650 


30500032886 


03001 037775P 


PE370861PESOS 


30690580086 


33500057039 


040010031 59F 


PE373745PESOS 


30690580086 


33500057039 


04001003161V 


PE373746PESOS 


30690580086 


33500057039 


04001003165C 


PE373744PESOS 


30690580086 


33500057039 


04001 01 8545K 


PE388449PESOS 


30690580086 


33500057039 


04001 0242 15B 


PE393436PESOS 


30690580086 


33500057039 


0300101 5086G 


PE346585PESOS 


30690589164 


33500057039 


03001 00 1826D 


PE330170 


30690650483 


33500057039 


04001 02 1297X 


PE390722PESOS 


30690650483 


33500057039 


04001 04 7866S 


PE413115PESOS 


30690681605 


33500057039 



0300103081 2A 


PE363630PESOS 


30515467668 


33500057039 


0300 10 32468 J 


PE365267PESOS 


30515467668 


33500057039 


0300103431 1V 


PE367605PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001035719L 


PE368677PESOS 


30515467668 


33500057039 


03001035908L 


PE368676PESOS 


30515467668 


33500057039 


04001001413T 


PE371644PESOS 


30515467668 


33500057039 


04001 00 1564D 


PE372439PESOS 


30515467668 


33500057039 


04001 00 1909G 


PE372753PESOS 


30515467668 


33500057039 


04001003450W 


PE373938PESOS 


30515467668 


33500057039 


04001005070W 


PE3758494PESOS 


30515467668 


33500057039 


04001007444G 


PE377926PESOS 


30515467668 


33500057039 


0400 10 08086 J 


PE378918PESOS 


30515467668 


33500057039 


0400100961 1E 


PE380550PESOS 


30515467668 


33500057039 


04001010727E 


PE381873PESOS 


30515467668 


33500057039 


04001014856L 


PE385325PESOS 


30515467668 


33500057039 


04001015542E 


PE386623PESOS 


30515467668 


33500057039 


040010 17057H 


PE387948PESOS 


30515467668 


33500057039 


0400102041 8C 


PE390645PESOS 


30515467668 


33500057039 


04001023634F 


PE448211 PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001024203V 


PE448474PESOS 


30515467668 


30685158341 


0400 10 27508 J 


PE451237PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001029444K 


PE451913PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001029445L 


PE451956PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001029839S 


PE452987PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001030384F 


PE453253PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001030388J 


PE453283PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001031 135A 


PE453565PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001032639K 


PE454810PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001032646X 


PE454809PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001032834H 


PE454975PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001034634H 


PE455555PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001035693N 


PE456685PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001036654L 


457182 


30515467668 


30685158341 


04001037792P 


PE458333PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001040027A 


PE459781 PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001040997Z 


PE461060PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001 04226 1C 


PE462154PESOS 


30515467668 


30685158341 


0400104321 3A 


PE462831 PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001044063E 


PE463240PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001045161E 


PE463799PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001047998B 


PE466244PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001 04894 1N 


PE467194PESOS 


30515467668 


30685158341 


04001023426E 


2442 


30515517932 


30500055053 


03001000098D 


PE1549701 


30515608210 


30500036911 


03001004877M 


PE 1550641 


30515608210 


30500036911 


03001005696M 


1550782 


30515608210 


30500036911 


0300 10 09289 Y 


152002123501 


30515608210 


30500007539 


0300101 1689L 


PE409541 PESOS 


30515659184 


30620833173 


03001020903A 


PE417880PESOS 


30515666148 


30685158341 


04001023921E 


152002731501 


30515772436 


30500007539 


04001026333E 


152002760001 


30515772436 


30500007539 


04001033587N 


152002835801 


30515772436 


30500007539 


04001033591X 


152002835601 


30515772436 


30500007539 


03001029595Z 


PE791473PESOS 


30515772819 


30500064478 


04001 033 388M 


PE824269PESOS 


30515772819 


30500064478 


0300101 1808E 


PE46015PESOS 


30515821267 


30707201882 


03001007837L 


PE527288PESOS 


30515838399 


30518919349 


04001025489P 


PE549548PESOS 


30515838399 


30518919349 



03001 003628F 


PE402316PESOS 


30691164019 


30620833173 


03001015156E 


152002183701 


30691191652 


30500007539 


03001 000397F 


PE400324PESOS 


30691196158 


30620833173 


03001 004682G 


PE403319PESOS 


30691196158 


30620833173 


03001009743J 


PE408167PESOS 


30691196158 


30620833173 


03001 01 8459N 


PE415779PESOS 


30691196158 


30685158341 


03001 028926N 


PE424181PESOS 


30691196158 


30685158341 


03001 03 1674H 


PE426453PESOS 


30691196158 


30685158341 


04001 00 3060T 


PE432967PESOS 


30691196158 


30685158341 


04001 0091 20W 


PE437088PESOS 


30691196158 


30685158341 


0400101 41 24W 


PE440966PESOS 


30691196158 


30685158341 


0400101 71 66X 


PE443350PESOS 


30691196158 


30685158341 


03001 032072A 


PE365290PESOS 


30691247895 


33500057039 


04001 03091 3D 


PE398816PESOS 


30691247895 


33500057039 


04001 0021 27W 


PE372420PESOS 


30691281015 


33500057039 


04001 003806E 


PE374187PESOS 


30691281015 


33500057039 


03001 0046 74H 


PE768638PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 005562E 


PE769456PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 005564G 


PE769457PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001005567J 


PE769458PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 00681 8J 


PE771288PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 0075 10W 


PE772022PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001007511 A 


PE772021PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001007512B 


PE772020PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 0085 34G 


PE772626PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 0085 36X 


PE772624PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 0085 38K 


PE772625PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 008539L 


PE772623PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 009558N 


PE773772PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 009560G 


PE773774PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 009850X 


PE774460PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 0768X 


PE775126PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001010769J 


PE775127PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300101 0804W 


PE775124PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 0805 A 


PE775128PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 0806B 


PE775132PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 0807C 


PE775125PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 0808D 


PE775129PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 0809E 


PE775130PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001010811U 


PE775131PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300101 1935F 


PE776162PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300101 1937H 


PE776161PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300101 1938X 


PE776164PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300101 1941C 


PE776160PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300101 1961 E 


PE776163PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300101 2820W 


PE777024PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 2821 A 


PE777023PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 2822B 


PE777022PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300101 3993L 


PE777425PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 4022S 


PE777424PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300101 5046C 


PE778603PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300101 5050U 


PE778604PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300101 5054B 


PE778605PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 5442C 


PE779073PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 5443D 


PE779074PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 5444E 


PE779075PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 01 60 30T 


PE779754PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300101 7146F 


PE780684PESOS 


30691323958 


30500064478 
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030010101 17T 


PE4083 14 PESOS 


30515948267 


30685158341 


03001036421 C 


PE429933PESOS 


30516065547 


30685158341 


03001036424F 


PE429934PESOS 


30516065547 


30685158341 


03001036425G 


PE429935PESOS 


30516065547 


30685158341 


04001007097K 


PE4356 17 PESOS 


30516065547 


30685158341 


04001007099M 


PE435609PESOS 


30516065547 


30685158341 


04001007262E 


PE435646PESOS 


30516065547 


30685158341 


04001045874P 


PE464832PESOS 


30516065547 


30685158341 


04001045875Z 


PE464831 PESOS 


30516065547 


30685158341 


04001045879U 


PE464833PESOS 


30516065547 


30685158341 


04001001648G 


PE799180PESOS 


30516150641 


30500064478 


04001012755H 


PE8307PESOS 


30516150641 


30500033254 


04001018523G 


PE813339PESOS 


30516150641 


30500064478 


04001018524H 


PE813340PESOS 


30516150641 


30500064478 


0400102590 1E 


PE17627PESOS 


30516283781 


30500035788 


04001038865R 


PE405241 PESOS 


30516348727 


33500057039 


03001014273D 


PE1552497 


30516381023 


30500036911 


03001003623A 


PE20619PESOS 


30516437339 


30500007539 


03001003624B 


PE20617PESOS 


30516437339 


30500007539 


03001002284C 


PE766829PESOS 


30516490140 


30500064478 


03001007126C 


PE771564PESOS 


30516490140 


30500064478 


03001012723B 


PE776665PESOS 


30516490140 


30500064478 


03001027395M 


PE789838PESOS 


30516490140 


30500064478 


03001030751 C 


PE792773PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001003532A 


PE801168PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001 005 753H 


PE8031 11 PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001010413T 


PE8181 PESOS 


30516490140 


30500033254 


04001012015T 


PE808395PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001017734J 


PE812940PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001019035F 


PE81 3851 PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001019986U 


PE814482PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001023632D 


PE817319PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001025628K 


PE818729PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001028864P 


PE821266PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001032598Y 


PE823479PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001032599P 


PE823889PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001035383J 


PE825796PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001040279J 


PE829779PESOS 


30516490140 


30500064478 


04001020582E 


PE445414PESOS 


30516620397 


30685158341 


04001 02656 1H 


PE71466PESOS 


30516621385 


30500032266 


04001027848Z 


PE71474PESOS 


30516621385 


30500032266 


04001035026D 


PE71509PESOS 


30516621385 


30697281106 


03001001712U 


PE26014-28427 


30516666737 


30500049460 


0400101 1588K 


PE807987PESOS 


30516826114 


30500064478 


03001012337C 


PE529362PESOS 


30516930353 


30518919349 


03001012360V 


PE529316PESOS 


30516930353 


30518919349 


0300 10091 8 7L 


PE527369PESOS 


30516948309 


30518919349 


04001008540E 


152002548201 


30516984674 


30500007539 


04001008542G 


152002548401 


30516984674 


30500007539 


04001 008 543H 


152002546601 


30516984674 


30500007539 


04001 00854 4X 


152002548301 


30516984674 


30500007539 


04001008666N 


PE152254851 


30516984674 


30500007539 


04001 00966 U 


152002563901 


30516984674 


30500007539 


04001009773N 


152002566301 


30516984674 


30500007539 


04001 009 197N 


PE608969 PESOS 


30517036516 


30500031960 


03001034244D 


PE428033PESOS 


30517078200 


30685158341 


04001 00692 4X 


PE435453PESOS 


30517078200 


30685158341 


04001010428C 


PE438167PESOS 


30517078200 


30685158341 




0400 101 201 9A 


PE439387PESOS 


30517078200 


30685158341 


04001021 248E 


PE445302PESOS 


30517078200 


30685158341 


04001022374F 


PE446708PESOS 


30517078200 


30685158341 


04001025370E 


PE448840PESOS 


30517078200 


30685158341 


04001028882P 


PE452005PESOS 


30517078200 


30685158341 


04001037725L 


PE457969PESOS 


30517078200 


30685158341 


04001040352B 


PE459976PESOS 


30517078200 


30685158341 


04001042540C 


PE462045PESOS 


30517078200 


30685158341 


04001042609X 


PE462167PESOS 


30517078200 


30685158341 


04001045908N 


PE463614PESOS 


30517078200 


30685158341 


030010 18632G 


PE781985PESOS 


30517130032 


30500064478 


040010 12896N 


PE809185PESOS 


30517130032 


30500064478 


04001032843H 


PE823991 PESOS 


30517130032 


30500064478 


0400 1042 30 1U 


PE831459PESOS 


30517130032 


30500064478 


0400 10 30242 V 


PE609913PESOS 


30517307099 


30500031960 


03001 009 362G 


PE7693PESOS 


30517424303 


30500033254 


0400101 5051W 


PE809599PESOS 


30517488107 


30500064478 


04001042559M 


PE831718PESOS 


30517488107 


30500064478 


04001010933D 


PE382016PESOS 


30517652713 


33500057039 


0300100791 1E 


PE406530PESOS 


30517874910 


30685158341 


03001 00852 1C 


PE406934PESOS 


30517874910 


30685158341 


04001001 959L 


PE432161 PESOS 


30517874910 


30685158341 


04001002162V 


PE432229PESOS 


30517874910 


30685158341 


04001005870H 


PE434348PESOS 


30517874910 


30685158341 


040010 10486G 


PE438100PESOS 


30517874910 


30685158341 


04001015206B 


PE441979PESOS 


30517874910 


30685158341 


040010 17246H 


PE387830PESOS 


30518050741 


33500057039 


04001034718K 


PE4798PESOS 


30518050741 


30500055053 


03001015804E 


PE413048PESOS 


30518626821 


30685158341 


030010 15807H 


PE413047PESOS 


30518626821 


30685158341 


04001030640A 


PE453269PESOS 


30518626821 


30685158341 


04001030642C 


PE453270PESOS 


30518626821 


30685158341 


03001004739J 


PE769124PESOS 


30518801453 


30500064478 


04001002605A 


PE373185PESOS 


30518869074 


33500057039 


03001022977N 


PE785633PESOS 


30518970484 


30500064478 


03001037054F 


PE797928PESOS 


30518970484 


30500064478 


040010 10540U 


PE807068PESOS 


30518970484 


30500064478 


04001023152A 


PE816844PESOS 


30518970484 


30500064478 


04001029128J 


PE821332PESOS 


30518970484 


30500064478 


04001039630X 


PE829303PESOS 


30518970484 


30500064478 


04001 043 364H 


PE832083PESOS 


30518970484 


30500064478 


04001045898V 


PE834024PESOS 


30518970484 


30500064478 


03001012429E 


PE343640PESOS 


30519083465 


33500057039 


03001012668J 


PE344207PESOS 


30519083465 


33500057039 


03001001923B 


PE524493PESOS 


30519338706 


30518919349 


03001003142T 


PE524931 PESOS 


30519338706 


30518919349 


03001007580G 


PE527159PESOS 


30519338706 


30518919349 


0300101 1376E 


PE528812PESOS 


30519338706 


30518919349 


0300101 1378G 


PE528810PESOS 


30519338706 


30518919349 


03001010653B 


PE341440PESOS 


30519425269 


33500057039 


04001001 782F 


PE431996PESOS 


30519868365 


30685158341 


04001042122V 


PE461747PESOS 


30519868365 


30685158341 


04001048632K 


PE466927PESOS 


30519868365 


30685158341 


04001 020 346C 


PE390509PESOS 


30519931350 


33500057039 


04001025351D 


PE394305PESOS 


30519931350 


33500057039 


04001048664P 


PE10290PESOS 


30520168970 


30708017473 


03001002639G 


PE767008PESOS 


30520396078 


30500064478 


03001015812D 


PE779507PESOS 


30520396078 


30500064478 



03001019547M 


PE782460PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001019549Y 


PE782462PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001019552X 


PE782458PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001019583M 


PE782459PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001019588R 


PE782457PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001019592M 


PE782456PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001021519E 


PE784204PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001021521 U 


PE784206PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300 1021 530 U 


PE784203PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 02 1568X 


PE784205PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 023064 B 


PE785402PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 023066 D 


PE785401 PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001026167X 


PE788332PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 026 168J 


PE788335PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001026169K 


PE788333PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 02 7887S 


PE789929PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001027888T 


PE789930PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 028434 H 


PE790705PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001030162V 


PE791917PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001030165B 


PE791916PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001030167D 


PE791915PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001032125W 


PE793724PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001033164D 


PE794519PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001033166F 


PE794517PESOS 


30691323958 


30500064478 


0300 1033949 Y 


PE795078PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001033961X 


PE795079PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001035161C 


PE795728PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 036404 D 


PE796648PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 037487 P 


PE797730PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001037490J 


PE797731 PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001 037494 N 


PE797732PESOS 


30691323958 


30500064478 


0400101 7658Y 


PE812454PESOS 


30691323958 


30500064478 


03001032863X 


PE794617PESOS 


30691373386 


30500064478 


03001 00 1933C 


PE401457PESOS 


30691546523 


30620833173 


03001 006006 V 


PE405171 PESOS 


30691546523 


30620833173 


03001010265A 


PE408646PESOS 


30691546523 


30685158341 


0300101 1482C 


PE409632PESOS 


30691546523 


30685158341 


03001015041U 


PE413022PESOS 


30691546523 


30685158341 


03001019091G 


PE416327PESOS 


30691546523 


30685158341 


0300 1031 482 E 


PE426211 PESOS 


30691546523 


30685158341 


03001 036594 N 


PE429913PESOS 


30691546523 


30685158341 


04001002406W 


PE432547PESOS 


30691546523 


30685158341 


04001 005847 L 


PE434542PESOS 


30691546523 


30685158341 


04001 009629 N 


PE437642PESOS 


30691546523 


30685158341 


04001010241S 


PE437419PESOS 


30691546523 


30685158341 


04001021621W 


PE446156PESOS 


30691546523 


30685158341 


04001031461C 


PE453541 PESOS 


30691546523 


30685158341 


04001032175F 


PE454527PESOS 


30691546523 


30685158341 


04001039143H 


PE459444PESOS 


30691546523 


30685158341 


04001040915G 


PE460348PESOS 


30691546523 


30685158341 


04001045176K 


PE463868PESOS 


30691546523 


30685158341 


04001045178M 


PE463869PESOS 


30691546523 


30685158341 


04001047233G 


PE465662PESOS 


30691546523 


30685158341 


03001014980X 


PE46316PESOS 


30691547066 


30707201882 


04001042193G 


PE555458PESOS 


30691602628 


30518919349 


03001024259X 


PE784349PESOS 


30691700107 


30500064478 


0400101 3459J 


PE384679PESOS 


30692062163 


33500057039 


04001015075F 


PE386099PESOS 


30692062163 


33500057039 




04001 0300 59E 


PE3730PESOS 


30692062163 


30500055053 


04001031 154B 


PE398914PESOS 


30692062163 


33500057039 


0300101 4492G 


PE412128PESOS 


30692206165 


30685158341 


0300 102061 OS 


PE352072PESOS 


30692376494 


33500057039 


03001 02 1051 S 


PE352498PESOS 


30692376494 


33500057039 


03001 01 0295D 


PE408459PESOS 


30692653013 


30685158341 


0300101 3246C 


PE411036PESOS 


30692653013 


30685158341 


03001 01 4940E 


PE412906PESOS 


30692653013 


30620833173 


03001 01 5264 E 


413080 


30692653013 


30620833173 


03001016410V 


PE414139PESOS 


30692653013 


30685158341 


0300101 6964M 


PE414643PESOS 


30692653013 


30620833173 


03001 01 89 34L 


PE416225PESOS 


30692653013 


30685158341 


03001 02 35 36 F 


PE419533PESOS 


30692653013 


30685158341 


03001024731 D 


420574 


30692653013 


30685158341 


04001 04 7052 F 


PE412351PESOS 


30692851362 


33500057039 


03001 01 6848N 


PE414667PESOS 


30692862763 


30685158341 


04001 01 0471 A 


PE438286PESOS 


30692862763 


30685158341 


04001 048396R 


PE466839PESOS 


30692862763 


30685158341 


03001 002537D 


PE766886PESOS 


30692916928 


30500064478 


03001 028435X 


PE361482PESOS 


30692919994 


33500057039 


04001032022T 


PE4210PESOS 


30692939197 


30500055053 


03001016715G 


PE347983PESOS 


30692975533 


33500057039 


04001 00 1136V 


PE371401PESOS 


30692975533 


33500057039 


0300101 2537E 


PE343880PESOS 


30693006593 


33500057039 


03001 027893P 


PE360732PESOS 


30693006593 


33500057039 


0400101 6237G 


PE546274PESOS 


30693006593 


30518919349 


04001 03 1476X 


PE71721PESOS 


30693006593 


33707366589 


04001 03 1481 E 


PE71722PESOS 


30693006593 


33707366589 


04001 038944P 


PE72350PESOS 


30693006593 


33707366589 


03001 01 04 70 V 


PE341254PESOS 


30693012321 


33500057039 


04001 03 1433B 


PE398825PESOS 


30693057465 


33500057039 


03001 0068 79Z 


PE771391PESOS 


30693133765 


30500064478 


03001 01 0890 E 


PE1551913 


30693135679 


3050003691 1 


03001 023236C 


PE1554014 


30693135679 


3050003691 1 


03001 006582H 


PE526541PESOS 


30693138198 


30518919349 


03001 007226D 


PE526974PESOS 


30693138198 


30518919349 


03001 009780K 


PE528220PESOS 


30693138198 


30518919349 


03001 009782M 


PE528219PESOS 


30693138198 


30518919349 


03001 009783N 


PE528218PESOS 


30693138198 


30518919349 


03001009784Y 


PE528217PESOS 


30693138198 


30518919349 


03001 01 0587H 


PE528350PESOS 


30693138198 


30518919349 


03001 01 0588X 


PE528351PESOS 


30693138198 


30518919349 


03001 01 6220U 


PE347217PESOS 


30693138198 


33500057039 


03001 01 9392K 


PE350850PESOS 


30693138198 


33500057039 


03001 0224 15A 


PE354087PESOS 


30693138198 


33500057039 


03001 02 39 76 N 


PE535011PESOS 


30693138198 


30518919349 


04001034881 L 


PE552551PESOS 


30693138198 


30518919349 


03001 02 1867K 


PE784572PESOS 


30693147065 


30500064478 


03001 00 1394D 


PE329552 


30693152972 


33500057039 


03001 0081 98M 


PE338403PESOS 


30693152972 


33500057039 


03001014012R 


PE345230PESOS 


30693152972 


33500057039 


03001017189M 


PE348624PESOS 


30693152972 


33500057039 


03001 01 9633X 


PE351256PESOS 


30693152972 


33500057039 


03001 029943N 


PE424966PESOS 


30693152972 


30685158341 


03001 032880H 


PE427338PESOS 


30693152972 


30685158341 


04001 008582K 


PE436654PESOS 


30693152972 


30685158341 


04001 01 6907K 


PE443237PESOS 


30693152972 


30685158341 


04001 02 1039C 


PE446114PESOS 


30693152972 


30685158341 



03001025893N 


PE788059PESOS 


30520396078 


30500064478 


03001 03 1085D 


PE792837PESOS 


30520396078 


30500064478 


04001007226E 


PE804338PESOS 


30520396078 


30500064478 


04001015728K 


PE811257PESOS 


30520396078 


30500064478 


04001015729L 


PE810476PESOS 


30520396078 


30500064478 


04001 02 1463D 


PE81 4961 PESOS 


30520396078 


30500064478 


04001043445H 


PE831936PESOS 


30520396078 


30500064478 


04001044933K 


PE832773PESOS 


30520396078 


30500064478 


04001048463M 


PE835674PESOS 


30520396078 


30500064478 


03001 001 045T 


PE328813 


30520677581 


33500057039 


03001 00 1046U 


PE329071 


30520677581 


33500057039 


03001 00308 1V 


PE330866 


30520677581 


33500057039 


03001003870E 


PE332175PESOS 


30520677581 


33500057039 


03001003973X 


PE332174PESOS 


30520677581 


33500057039 


03001 01 8643X 


PE350185PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001 001 256B 


PE372126PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001 00 1257C 


PE372127PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001005822E 


PE376335PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001 00791 2G 


PE378992PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001012354C 


PE382730PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001014981K 


PE386097PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001019024D 


PE389394PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001023856L 


PE392815PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001029522H 


PE396853PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001033155E 


PE4001 11 PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001037729P 


PE403613PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001042450C 


PE407913PESOS 


30520677581 


33500057039 


04001048042F 


PE413200PESOS 


30520677581 


33500057039 


03001 00 1942C 


PE330183 


30520891451 


33500057039 


03001 00521 8C 


PE334219 


30520891451 


33500057039 


03001016742G 


PE347845PESOS 


30520891451 


33500057039 


03001 02 1602U 


PE353196PESOS 


30520891451 


33500057039 


04001 02001 6T 


PE814753PESOS 


30521130314 


30500064478 


04001 041 292F 


PE830533PESOS 


30521130314 


30500064478 


04001 041 486K 


830875 


30521130314 


30500064478 


04001008037F 


1557033 


30521169555 


30500036911 


03001004332V 


PE44604PESOS 


30521369716 


30707201882 


04001037104C 


PE2869631218 


30521387862 


30500049460 


04001005737J 


PE376446PESOS 


30521670149 


33500057039 


04001022699P 


PE392224PESOS 


30521670149 


33500057039 


04001 03541 8X 


PE402014PESOS 


30521670149 


33500057039 


04001 00 1753D 


PE11895PESOS 


30521695087 


30500057102 


04001044256X 


PE39096PESOS 


30521765794 


30500049770 


04001045455K 


PE39250PESOS 


30521765794 


30500049770 


04001 047272 J 


PE39544PESOS 


30521765794 


30500049770 


03001000846E 


PE328923 


30521790977 


33500057039 


03001000931W 


PE328935 


30521790977 


33500057039 


03001005066D 


PE334100 


30521790977 


33500057039 


03001008034B 


PE338033PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001008948P 


PE339429PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001009893P 


PE340660PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001009958R 


PE340661 PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001014147D 


PE345684PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001016531C 


PE347984PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001 01 8582K 


PE350144PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001022266E 


PE354213PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001 02441 6D 


PE356845PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001 024 768N 


PE357008PESOS 


30521790977 


33500057039 



03001027290G 


PE358115PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001028352G 


PE361493PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001029976T 


PE362952PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001035256H 


PE368445PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001037143E 


PE370327PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001037545K 


PE370454PESOS 


30521790977 


33500057039 


04001005424C 


PE376278PESOS 


30521790977 


33500057039 


04001005524D 


PE376277 PESOS 


30521790977 


33500057039 


04001007511B 


PE378655 PESOS 


30521790977 


33500057039 


04001021482E 


PE391152PESOS 


30521790977 


33500057039 


04001022290C 


PE391602PESOS 


30521790977 


33500057039 


04001028062F 


PE396440PESOS 


30521790977 


33500057039 


04001035240B 


PE401861 PESOS 


30521790977 


33500057039 


04001038585Z 


PE404808 PESOS 


30521790977 


33500057039 


04001046552J 


PE411347PESOS 


30521790977 


33500057039 


03001024915H 


PE357427PESOS 


30522085371 


33500057039 


03001018642H 


PE349869PESOS 


30522228210 


33500057039 


03001019834L 


PE351004PESOS 


30522228210 


33500057039 


03001020256B 


PE351854 PESOS 


30522228210 


33500057039 


04001 00070 1S 


PE371761 PESOS 


30522228210 


33500057039 


04001005305A 


PE376080PESOS 


30522228210 


33500057039 


04001 01 7742X 


PE388508PESOS 


30522228210 


33500057039 


03001003927H 


PE332169PESOS 


30522325879 


33500057039 


03001028374K 


PE1554938 


30522325879 


30500036911 


04001014288K 


PE384723 PESOS 


30522325879 


33500057039 


03001000355W 


PE764837PESOS 


30522448296 


30500064478 


03001010597X 


PE774830PESOS 


30522448296 


30500064478 


03001014606D 


PE778541 PESOS 


30522448296 


30500064478 


03001024139F 


PE786769 PESOS 


30522448296 


30500064478 


03001026226E 


PE788623 PESOS 


30522448296 


30500064478 


03001031 104S 


PE792713PESOS 


30522448296 


30500064478 


03001034548K 


PE795903PESOS 


30522448296 


30500064478 


03001034873L 


PE796163PESOS 


30522448296 


30500064478 


04001032810B 


PE824100PESOS 


30522448296 


30500064478 


03001 00949 U 


31182 


30522815035 


30500049770 


03001026284X 


PE358840PESOS 


30522879904 


33500057039 


03001021900V 


PE47032PESOS 


30522947632 


30707201882 


04001013589N 


PE384538PESOS 


30522982225 


33500057039 


03001027575M 


423107 


30523200751 


30685158341 


03001032822D 


PE794464 PESOS 


30525309262 


30500064478 


04001015001R 


PE810503PESOS 


30525309262 


30500064478 


04001047679U 


PE834762PESOS 


30525309262 


30500064478 


04001015443E 


PE386469PESOS 


30525326701 


33500057039 


04001015634G 


PE386704PESOS 


30525326701 


33500057039 


03001022367G 


PE784761 PESOS 


30525340658 


30500064478 


03001012516B 


PE343669 PESOS 


30525374609 


33500057039 


04001031754H 


PE4159PESOS 


30525374609 


30500055053 


03001004765X 


30545 


30525479591 


30500049770 


04001000558F 


PE431099PESOS 


30525486318 


30685158341 


04001001552A 


PE34576PESOS 


30525514885 


30500049770 


04001013786M 


PE36007PESOS 


30525514885 


30500049770 


03001002409B 


PE330557 


30525556405 


33500057039 


03001018615H 


PE415853PESOS 


30525558246 


30685158341 


04001 046 126G 


PE411554PESOS 


30525705931 


33500057039 


04001049164L 


PE414375PESOS 


30525705931 


33500057039 


04001049298T 


PE414415PESOS 


30525705931 


33500057039 


03001024807H 


PE420815PESOS 


30525966859 


30685158341 


03001030370W 


PE425219PESOS 


30525966859 


30685158341 



04001000830V 


PE371611PESOS 


30693186923 


33500057039 


04001016331 B 


PE387364PESOS 


30693186923 


33500057039 


04001030572E 


PE398328PESOS 


30693186923 


33500057039 


04001 030575 H 


PE398326PESOS 


30693186923 


33500057039 


04001030576X 


PE398327PESOS 


30693186923 


33500057039 


0400 1031 862 H 


PE399333PESOS 


30693186923 


33500057039 


0400 1041 335 D 


PE6582PESOS 


30693186923 


30500055053 


04001 04349 1X 


PE409225PESOS 


30693186923 


33500057039 


04001046789V 


PE8016PESOS 


30693186923 


30500055053 


03001027281 G 


PE360261PESOS 


30693279662 


33500057039 


03001 034264 F 


PE48281 PESOS 


30693286553 


30707201882 


04001005656J 


PE49208PESOS 


30693304926 


30707201882 


04001 02760 7J 


PE27708PESOS 


30693307445 


30500007539 


03001 004656 H 


PE44594PESOS 


30693456106 


30707201882 


03001005764X 


PE44773PESOS 


30693456106 


30707201882 


04001004380C 


PE49080 PESOS 


30693456106 


30707201882 


04001030655G 


PE51 901 PESOS 


30693456106 


30707201882 


04001041910C 


PE15356 


30693456106 


30500057102 


04001042058G 


PE15382 


30693456106 


30500057102 


0300 1032 126 A 


PE364879PESOS 


30693471423 


33500057039 


04001004542C 


PE375075PESOS 


30693471423 


33500057039 


04001038761 M 


PE404633PESOS 


30693471423 


33500057039 


04001038763Y 


PE5802PESOS 


30693471423 


30500055053 


04001040384G 


PE406300PESOS 


30693471423 


33500057039 


04001042939Y 


PE408238PESOS 


30693471423 


33500057039 


04001 047435 K 


PE8103PESOS 


30693471423 


30500055053 


04001 047438 N 


PE8102PESOS 


30693471423 


30500055053 


03001009506G 


PE340084PESOS 


30693514351 


33500057039 


0300101 26 14A 


PE344289PESOS 


30693694473 


33500057039 


03001020680C 


PE352173PESOS 


30693694473 


33500057039 


03001026726J 


PE359155PESOS 


30693694473 


33500057039 


03001 035052 B 


PE368037PESOS 


30693694473 


33500057039 


03001035053C 


PE368449PESOS 


30693694473 


33500057039 


04001007788R 


PE378849PESOS 


30693694473 


33500057039 


04001014031T 


PE384979PESOS 


30693694473 


33500057039 


03001002322S 


PE330284 


30693804597 


33500057039 


03001 006988 R 


PE337020PESOS 


30693804597 


33500057039 


03001009953M 


PE340099PESOS 


30693804597 


33500057039 


03001014947L 


PE346324PESOS 


30693804597 


33500057039 


03001015044A 


PE346323PESOS 


30693804597 


33500057039 


03001019253G 


PE350065PESOS 


30693804597 


33500057039 


03001022943G 


PE354628PESOS 


30693804597 


33500057039 


03001 025480 F 


PE357863PESOS 


30693804597 


33500057039 


03001034348X 


PE367257PESOS 


30693804597 


33500057039 


04001002082W 


PE371687PESOS 


30693804597 


33500057039 


04001008269M 


PE378927PESOS 


30693804597 


33500057039 


0400101 1148C 


PE381852PESOS 


30693804597 


33500057039 


04001013777M 


PE383883PESOS 


30693804597 


33500057039 


0400101 3778N 


PE383879PESOS 


30693804597 


33500057039 


04001014924H 


PE385302PESOS 


30693804597 


33500057039 


04001 026688 R 


PE394615PESOS 


30693804597 


33500057039 


04001 026690 K 


PE393879PESOS 


30693804597 


33500057039 


04001 03548 1X 


PE401517PESOS 


30693804597 


33500057039 


04001039 163J 


PE404442PESOS 


30693804597 


33500057039 


03001014408D 


PE345916PESOS 


30694335663 


33500057039 


03001023772H 


PE355142PESOS 


30694335663 


33500057039 


03001 025098 K 


PE357616PESOS 


30694335663 


33500057039 


0300 10331 04 U 


PE366111PESOS 


30694335663 


33500057039 




03001033321V 


PE366601 PESOS 


30694335663 


33500057039 


03001 037544 J 


PE370705PESOS 


30694335663 


33500057039 


04001002158D 


PE373065PESOS 


30694335663 


33500057039 


0400101 1672E 


PE382861 PESOS 


30694335663 


33500057039 


04001047686S 


PE412135PESOS 


30694361079 


33500057039 


03001009453H 


PE407940PESOS 


30694375681 


30685158341 


03001009627K 


PE408210PESOS 


30694375681 


30685158341 


0300101 2692G 


PE1552234 


30694375681 


3050003691 1 


040010051 30T 


PE434171PESSOS 


30694375681 


30685158341 


04001015624F 


PE386746PESOS 


30694375681 


33500057039 


03001011871E 


PE343254PESOS 


30694384796 


33500057039 


04001020301Z 


PE388969PESOS 


30694392675 


33500057039 


0300101 7684M 


PE349190PESOS 


30694437032 


33500057039 


03001030602U 


PE424960PESOS 


30694437032 


30685158341 


03001032738J 


PE426625PESOS 


30694437032 


30685158341 


03001034066F 


PE427463PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001002340T 


PE432471 PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001008165H 


PE436610PESOS 


30694437032 


30685158341 


0400101 1106T 


PE438559PESOS 


30694437032 


30685158341 


0400101 1687K 


PE439248PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001011831B 


PE439401 PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001024841G 


PE448878PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001 027 103A 


PE450483PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001028382K 


PE451536PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001 03 1206W 


PE453610PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001035362G 


PE456481 PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001 035590 J 


PE456680PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001035591 K 


PE456678PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001035593M 


PE456679PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001036967S 


457903 


30694437032 


30685158341 


04001 0385 10E 


PE458776PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001 04 1262C 


PE461127PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001 0442 14C 


PE463436PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001044804H 


PE463656PESOS 


30694437032 


30685158341 


04001046932L 


PE412118PESOS 


30694437032 


33500057039 


04001049255M 


PE464503PESOS 


30694437032 


30685158341 


03001023880H 


PE47263PESOS 


3069461 2667 


30707201882 


03001014983L 


PE346467PESOS 


30694723388 


33500057039 


04001021497K 


PE391205PESOS 


30694723388 


33500057039 


03001021472C 


417927 


30694727898 


30685158341 


03001028924L 


PE362069PESOS 


30694727898 


33500057039 


04001002161U 


PE432230PESOS 


30694727898 


30685158341 


04001014338G 


PE441137PESOS 


30694727898 


30685158341 


03001025293H 


PE357449PESOS 


30694751845 


33500057039 


03001013986N 


PE1552277 


30694753201 


3050003691 1 


04001030584H 


PE 1559558 


30694753201 


3050003691 1 


04001040346E 


PE1560723 


30694753201 


3050003691 1 


04001 046255 J 


PE1561414 


30694753201 


3050003691 1 


04001048638Z 


PE1561577 


30694753201 


3050003691 1 


0300101 1158C 


PE342480PESOS 


30694767679 


33500057039 


0300101 1159D 


PE342482PESOS 


30694767679 


33500057039 


03001032661 E 


PE365784PESOS 


30694767679 


33500057039 


04001000426W 


PE371473PESOS 


30694767679 


33500057039 


04001045319J 


PE410725PESOS 


30694767679 


33500057039 


04001016654J 


PE387342PESOS 


30694783984 


33500057039 


04001039706M 


PE405168PESOS 


30694783984 


33500057039 


03001000894H 


PE1549837 


30695109829 


3050003691 1 


04001029395P 


PE1 559475 


30695109829 


3050003691 1 
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03001032004S 


PE4265 13 PESOS 


30525966859 


30685158341 


03001036850X 


PE429807 PESOS 


30525966859 


30685158341 


03001 03685 U 


PE429808 PESOS 


30525966859 


30685158341 


04001030161V 


PE452967 PESOS 


30525966859 


30685158341 


04001031 750D 


PE4538 19 PESOS 


30525966859 


30685158341 


04001033238G 


PE454741 PESOS 


30525966859 


30685158341 


04001039389T 


PE459674 PESOS 


30525966859 


30685158341 


04001047387Z 


PE463028PESOS 


30525966859 


30685158341 


03001005544E 


PE767581 PESOS 


30526058190 


30500064478 


03001023386X 


PE22658PESOS 


30526058190 


30500007539 


0400104371 3F 


PE7244PESOS 


30526498468 


30500055053 


04001 019876S 


PE444277 PESOS 


30526598780 


30685158341 


04001043945M 


PE832314PESOS 


30527106520 


30500064478 


03001028050B 


1003726 


30527151453 


3050001 7704 


04001025475K 


PE 2886 PESOS 


30527151453 


30500055053 


04001025476L 


PE 2888 PESOS 


30527151453 


30500055053 


04001 034960 J 


PE4839PESOS 


30527151453 


30500055053 


04001043603D 


PE7195PESOS 


30527151453 


30500055053 


04001043606G 


PE7194PESOS 


30527151453 


30500055053 


0300101 3040R 


PE410729PESOS 


30527196112 


30685158341 


03001013043U 


PE410728PESOS 


30527196112 


30685158341 


03001 01 3586 J 


PE345108PESOS 


30527196112 


33500057039 


04001013393G 


PE4404 19 PESOS 


30527196112 


30685158341 


0400101 6409H 


PE442552PESOS 


30527196112 


30685158341 


03001028979V 


PE 3 3548 


30527444280 


30500049770 


04001035255H 


PE38050PESOS 


30527444280 


30500049770 


0400103661 1E 


PE38245PESOS 


30527444280 


30500049770 


03001005748K 


PE335293 


30527568214 


33500057039 


03001006957N 


PE337092PESOS 


30527568214 


33500057039 


04001004555G 


PE375394PESOS 


30527568214 


33500057039 


04001032539J 


PE3996 17 PESOS 


30529800114 


33500057039 


04001047946R 


PE413082PESOS 


30529800114 


33500057039 


03001006565X 


PE771144PESOS 


30529994393 


30500064478 


03001036432E 


PE796903PESOS 


30529994393 


30500064478 


0400101 5469M 


PE81 1081 PESOS 


30529994393 


30500064478 


04001 01 681 6J 


PE812102PESOS 


30529994393 


30500064478 


03001 00579 1X 


100002090901 


30530048825 


30500007539 


0400104361 7X 


PE463060PESOS 


305301 73700 


30685158341 


04001044072E 


PE463396PESOS 


305301 73700 


30685158341 


03001001312Z 


PE329446 


30530212811 


33500057039 


03001001315T 


PE329450 


30530212811 


33500057039 


03001004445D 


PE333241 


30530987392 


33500057039 


03001010659H 


PE341100PESOS 


30530987392 


33500057039 


0300101 1992X 


PE343382PESOS 


30530987392 


33500057039 


04001 028444 J 


PE14270PESOS 


30531359778 


30500057102 


0400 1001 498 J 


PE431865PESOS 


30531489086 


30685158341 


04001004788Y 


PE433992PESOS 


30531489086 


30685158341 


04001 01 7685 Y 


PE443733PESOS 


30531489086 


30685158341 


04001020630V 


PE445675 PESOS 


30531489086 


30685158341 


04001 023647 J 


PE448140PESOS 


30531489086 


30685158341 


04001 03005 1T 


PE453114PESOS 


30531489086 


30685158341 


04001034437X 


PE455448 PESOS 


30531489086 


30685158341 


04001034760H 


PE456307PESOS 


30531489086 


30685158341 


04001036145G 


PE456783PESOS 


30531489086 


30685158341 


04001043125C 


PE462794PESOS 


30531489086 


30685158341 


04001045063F 


PE463800PESOS 


30531489086 


30685158341 


04001047658R 


PE413006PESOS 


30534475795 


33500057039 


03001017414D 


PE349011 PESOS 


30534528899 


33500057039 




03001 037323E 


PE370538PESOS 


30534528899 


33500057039 


04001 020835F 


PE36418PESOS 


30534528899 


30500049770 


04001 020869M 


PE36634PESOS 


30534528899 


30500049770 


04001 021 950E 


PE36647PESOS 


30534528899 


30500049770 


04001 026504E 


PE395180PESOS 


30534528899 


33500057039 


04001032335D 


PE37749PESOS 


30534528899 


30500049770 


04001033932H 


PE400442PESOS 


30534528899 


33500057039 


04001 045022A 


PE410520PESOS 


30534528899 


33500057039 


04001 046934N 


PE412199PESOS 


30534528899 


33500057039 


03001013785K 


PE345223PESOS 


30534964893 


33500057039 


03001 021 448F 


PE418103PESOS 


30534964893 


30685158341 


04001 001 550V 


PE431761 PESOS 


30534964893 


30685158341 


04001019367N 


PE444709PESOS 


30534964893 


30685158341 


04001 02882 1X 


PE4520 25 PESOS 


30534964893 


30685158341 


04001 028822J 


PE451815PESOS 


30534964893 


30685158341 


04001 03681 2H 


457834 


30534964893 


30685158341 


03001 036074G 


PE48420PESOS 


30535247044 


30707201882 


03001 013079G 


2647028886 


30535335598 


30500049460 


03001 032005T 


PE365201 PESOS 


30535540353 


33500057039 


04001039310D 


PE5998 PESOS 


30535540353 


30500055053 


04001 044806J 


PE410305PESOS 


30535540353 


33500057039 


04001010918G 


PE710855PESOS 


30535601719 


33500038069 


04001 030 702W 


PE3861 PESOS 


30535629486 


30500055053 


04001 030705C 


PE3863PESOS 


30535629486 


30500055053 


04001 030707E 


PE3862PESOS 


30535629486 


30500055053 


03001 005954J 


526164 


30536706433 


30518919349 


03001 029983R 


PE537345PESOS 


30536706433 


30518919349 


04001 010938X 


PE544349PESOS 


30536706433 


30518919349 


03001 0021 10N 


PE330195 


30536784183 


33500057039 


03001005186G 


PE334427 


30536784183 


33500057039 


03001005187H 


PE334426 


30536784183 


33500057039 


03001 011 21 7V 


PE342314PESOS 


30536784183 


33500057039 


030010161 19E 


PE347458PESOS 


30536784183 


33500057039 


03001 020367E 


PE351836PESOS 


30536784183 


33500057039 


03001 027437J 


PE360198PESOS 


30536784183 


33500057039 


03001 035629L 


PE368780PESOS 


30536784183 


33500057039 


04001 000827E 


PE371738PESOS 


30536784183 


33500057039 


04001 005526F 


PE1556738 


30536784183 


30500036911 


04001010236W 


PE1557301 


30536784183 


30500036911 


04001 014595L 


PE385785PESOS 


30536784183 


33500057039 


04001 022308C 


PE391833PESOS 


30536784183 


33500057039 


04001 02603 1W 


PE394667PESOS 


30536784183 


33500057039 


04001 031 531 A 


PE399120PESOS 


30536784183 


33500057039 


04001 031 929L 


PE4158PESOS 


30536784183 


30500055053 


04001 036698T 


PE5280PESOS 


30536784183 


30500055053 


04001 040034V 


PE406087PESOS 


30536784183 


33500057039 


04001040035W 


PE406086PESOS 


30536784183 


33500057039 


04001 047549Z 


PE7664PESOS 


30536784183 


30500055053 


04001 047550X 


PE8113PESOS 


30536784183 


30500055053 


03001 000282V 


PE764651 PESOS 


30536802939 


30500064478 


03001 002372A 


PE766533PESOS 


30536802939 


30500064478 


03001006007W 


PE770017PESOS 


30536802939 


30500064478 


03001013314V 


PE777524PESOS 


30536802939 


30500064478 


03001 016088J 


PE779753PESOS 


30536802939 


30500064478 


03001018933K 


PE782221 PESOS 


30536802939 


30500064478 


03001 0221 37B 


PE784611 PESOS 


30536802939 


30500064478 


03001 026083F 


PE788311 PESOS 


30536802939 


30500064478 


03001 028462X 


PE790717PISOS 


30536802939 


30500064478 



04001 034049 H 


PE1 559992 


30695109829 


30500036911 


04001 040934 H 


PE1 560830 


30695109829 


30500036911 


0400 1041 585 K 


PE1560913 


30695122477 


30500036911 


03001 000386 D 


PE400365PESOS 


30695123848 


30620833173 


03001001881 E 


PE401083PESOS 


30695123848 


30620833173 


03001 005490 E 


PE404326PESOS 


30695123848 


30620833173 


03001 0081 22W 


PE406771 PESOS 


30695123848 


30685158341 


0300101 1432U 


PE409645PESOS 


30695123848 


30685158341 


0300101 7532 E 


PE415293PESOS 


30695123848 


30685158341 


03001020911W 


PE417867PESOS 


30695123848 


30685158341 


03001 023899 R 


PE420221 PESOS 


30695123848 


30685158341 


03001 027650G 


PE423180PESOS 


30695123848 


30685158341 


03001 032577 K 


PE427167PESOS 


30695123848 


30685158341 


03001 036750 H 


430080 


30695123848 


30685158341 


04001 002630 V 


PE432743PESOS 


30695123848 


30685158341 


0400 1006052 A 


PE434968PESOS 


30695123848 


30685158341 


04001010130P 


PE438067PESOS 


30695123848 


30685158341 


04001 01 5069X 


PE441754PESOS 


30695123848 


30685158341 


0400101 7552 H 


PE443628PESOS 


30695123848 


30685158341 


0400101 7767 P 


PE443796PESOS 


30695123848 


30685158341 


04001 027225 F 


PE395552PESOS 


30695123848 


33500057039 


04001031315A 


PE453673PESOS 


30695123848 


30685158341 


04001 040078G 


PE460076PESOS 


30695123848 


30685158341 


04001043707X 


PE463059PESOS 


30695123848 


30685158341 


04001 048652 M 


PE466969PESOS 


30695123848 


30685158341 


03001023400S 


PE785858PESOS 


30695556469 


30500064478 


03001 029628 N 


PE791546PESOS 


30695556469 


30500064478 


0400 1048699 A 


PE466916PESOS 


30695556469 


30685158341 


04001 048700G 


PE466917PESOS 


30695556469 


30685158341 


0300 10081 93 H 


PE772376PESOS 


30695558208 


30500064478 


03001 0035 13V 


PE402319PESOS 


30695558992 


30620833173 


03001003634C 


PE402688PESOS 


30695558992 


30620833173 


03001 007420W 


PE406241 PESOS 


30695558992 


30620833173 


03001007880J 


PE406603PESOS 


30695558992 


30620833173 


03001008707X 


PE407432PESOS 


30695558992 


30620833173 


0300101 1934E 


PE410164PESOS 


30695558992 


30620833173 


03001 01 4588 M 


PE412511 PESOS 


30695558992 


30620833173 


03001 01 4589 N 


PE412510PESOS 


30695558992 


30620833173 


03001 01 5259X 


PE413302PESOS 


30695558992 


30620833173 


03001 023389 L 


PE419833PESOS 


30695558992 


30685158341 


03001 026670 H 


PE422419PESOS 


30695558992 


30685158341 


0300 10291 93 K 


PE424367PESOS 


30695558992 


30685158341 


03001 030942 E 


PE425597PESOS 


30695558992 


30685158341 


04001023681 H 


PE448085PESOS 


30695558992 


30685158341 


04001 023686 M 


PE448258PESOS 


30695558992 


30685158341 


04001 028582 M 


PE451867PESOS 


30695558992 


30685158341 


03001 01 5037C 


PE346450PESOS 


30695559743 


33500057039 


03001 0226 13A 


PE354727PESOS 


30695559743 


33500057039 


0300 1029021 A 


PE362112PESOS 


30695559743 


33500057039 


04001 030206 V 


PE71622PESOS 


30695574688 


33707366589 


0400 1008568 Y 


PE436770PESOS 


30695585841 


30685158341 


04001008607X 


PE436771 PESOS 


30695585841 


30685158341 


04001 01 0485 F 


PE438089PESOS 


30695761534 


30685158341 


0400 101 4787 Y 


PE385679PESOS 


30695761534 


33500057039 


04001 042586 M 


PE6902PESOS 


30695761534 


30500055053 


04001 046367 N 


PE410413PESOS 


30695761534 


33500057039 


04001046948S 


PE412138PESOS 


30695761534 


33500057039 


04001047369Z 


PE412747PESOS 


30695761534 


33500057039 




03001016623E 


PE347932PESOS 


30695771181 


33500057039 


04001022337E 


PE391812PESOS 


30695771181 


33500057039 


0300 10036 19F 


PE9145PESOS 


30695805213 


30500057102 


03001003372B 


PE19256PESOS 


30695843875 


30500032886 


04001046055H 


PE53152PESOS 


30695843875 


30707201882 


0400 10296 10F 


PE3632PESOS 


30696035500 


30500055053 


04001045201W 


PE464027PESOS 


30696112343 


30685158341 


0400 101 2374E 


PE383559PESOS 


30696143567 


33500057039 


04001 01 9627 M 


PE389560PESOS 


30696143567 


33500057039 


04001020379X 


PE390483PESOS 


30696143567 


33500057039 


04001 02420 1T 


PE392836PESOS 


30696143567 


33500057039 


04001026877R 


PE395116PESOS 


30696143567 


33500057039 


04001026878S 


PE395096PESOS 


30696143567 


33500057039 


04001 048445 M 


PE413102PESOS 


30696143567 


33500057039 


04001 02696 1L 


PE450556PESOS 


30696176767 


30685158341 


04001045842K 


152002957301 


30696216009 


30500007539 


04001022763H 


PE2385PESOS 


30696219210 


30500055053 


03001 00 1043R 


PE328987 


30696224818 


33500057039 


04001049259Z 


PE8531 PESOS 


30696356587 


30500055053 


03001000079C 


PE400063PESOS 


30696383673 


30620833173 


0300 10001 07R 


PE400064PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001 000 108S 


PE400109PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001 000 109T 


PE400133PESOS 


30696383673 


30620833173 


030010001 10L 


PE400110PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001000111 M 


PE4001 11 PESOS 


30696383673 


30620833173 


030010001 12N 


PE400065PESOS 


30696383673 


30620833173 


030010001 14P 


PE400108PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001000588H 


PE400368PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001000832W 


PE400505PESOS 


30696383673 


30620833173 


0300 1001 154U 


PE400660PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001 00 1155V 


PE400659PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001 00 1860B 


PE400998PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001002335W 


PE401575PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001002448E 


PE401675PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001003580C 


PE402334PESOS 


30696383673 


30620833173 


0300 1003581 D 


PE402335PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001003583F 


PE402333PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001004250U 


PE403062PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001 00425 1V 


PE403061 PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001004752E 


PE403754PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001004753F 


PE403755PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001005395X 


PE404191PESOS 


30696383673 


30620833173 


03001006637X 


PE405450PESOS 


30696383673 


30685158341 


0300 1007351 C 


PE406134PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001007353E 


PE406135PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001008027D 


PE406633PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001008669P 


PE407470PESOS 


30696383673 


30685158341 


0300 1008781 K 


PE407622PESOS 


30696383673 


30685158341 


0300100921 1W 


PE407894PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 0092 12A 


PE407895PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001009950J 


PE408362PESOS 


30696383673 


30685158341 


0300 101 1130P 


PE409374PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001011131Z 


PE409375PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001012770D 


PE410846PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001012772F 


PE410930PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001012774H 


PE410931PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001012776J 


PE410847PESOS 


30696383673 


30685158341 


0300 101 3296H 


PE411066PESOS 


30696383673 


30685158341 



0300 10 33089 J 


PE794525PESOS 


30536802939 


30500064478 


03001036067X 


PE796948PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001002537E 


PE799812PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001005045B 


PE802077PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001008927N 


PE805449PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001009206E 


PE806060PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001012702W 


PE808900PESOS 


30536802939 


30500064478 


040010 12980H 


PE809186PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001016325E 


PE811702PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001021 487J 


PE815621 PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001024370D 


PE17328PESOS 


30536802939 


30500035788 


04001028679T 


PE17927PESOS 


30536802939 


30500035788 


04001034440C 


PE825070PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001037863Y 


PE827790PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001039755Z 


PE829159PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001042599Z 


PE829954PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001043486M 


PE832280PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001043949Z 


PE832507PESOS 


30536802939 


30500064478 


04001047723K 


PE834813PESOS 


30536802939 


30500064478 


03001003534B 


PE767913PESOS 


30537032770 


30500064478 


04001021 888Y 


PE815508PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001027 127G 


PE819917PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001034325E 


PE824761 PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001034398Y 


PE824763PESOS 


30537079106 


30500064478 


0400103541 6G 


PE825222PESOS 


30537079106 


30500064478 


0400103541 7H 


PE825221 PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001036007D 


PE825813PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001036008E 


PE825812PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001036012W 


PE825814PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001 036 700D 


PE825363PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001042796P 


PE831897PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001 042 798R 


PE831898PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001 04280 1C 


PE831896PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001 044 179M 


PE832795PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001045752K 


PE833180PESOS 


30537079106 


30500064478 


04001020 190W 


PE13649PESOS 


30537240128 


30500057102 


04001048100A 


PE835821 PESOS 


30537647716 


30500064478 


0300101 1969M 


PE343409PESOS 


30537853014 


33500057039 


03001011971F 


PE343408PESOS 


30537853014 


33500057039 


04001020794J 


PE547682PESOS 


30538058056 


30518919349 


04001032397L 


PE549178PESOS 


30538058056 


30518919349 


04001035403C 


PE551956PESOS 


30538058056 


30518919349 


04001040277H 


PE553578PESOS 


30538058056 


30518919349 


04001 04050 1U 


PE553579PESOS 


30538058056 


30518919349 


0400 10 40502 V 


PE553581 PESOS 


30538058056 


30518919349 


03001036945N 


PE71273PESOS 


30538058749 


30500032266 


04001030348F 


PE712032.1 PESOS 


30538058749 


33500038069 


0400103941 8M 


PE7126202PESOS 


30538058749 


33500038069 


0400103201 3T 


PE4200PESOS 


30538247436 


30500055053 


04001020484F 


PE390325PESOS 


30538600357 


33500057039 


04001028064H 


PE3363PESOS 


30538600357 


30500055053 


04001028065X 


PE3364PESOS 


30538600357 


30500055053 


03001015835X 


PE347082PESOS 


30538739363 


33500057039 


03001019594Y 


PE350759PESOS 


30538739363 


33500057039 


03001 003 296G 


PE331599 


30538878304 


33500057039 


03001004524B 


PE333374 


30538878304 


33500057039 


04001040771G 


PE460095PESOS 


30539353620 


30685158341 


03001003800U 


PE332521 


30539926663 


33500057039 




03001017204A 


PE348602PESOS 


30539943967 


33500057039 


0400 10 20686 J 


PE390831 PESOS 


30539943967 


33500057039 


04001033843X 


PE400902PESOS 


30539943967 


33500057039 


03001030489K 


PE363484PESOS 


30539998893 


33500057039 


04001035573K 


PE402166PESOS 


30539998893 


33500057039 


04001040927J 


100002908401 


30540088213 


30500007539 


04001046719Y 


100002968901 


30540088213 


30500007539 


0400 10 44608 J 


PE463287PESOS 


30540248458 


30685158341 


040010 13796N 


PE809417PESOS 


30540396678 


30500064478 


03001010422S 


PE341445PESOS 


30540681488 


33500057039 


03001009159K 


PE773666PESOS 


30540785216 


30500064478 


03001 009 160C 


PE773667PESOS 


30540785216 


30500064478 


03001012756H 


PE776928PESOS 


30540785216 


30500064478 


03001012758J 


PE776929PESOS 


30540785216 


30500064478 


04001005436F 


PE376284PESOS 


30540785216 


33500057039 


03001035890L 


PE368969PESOS 


30541041474 


33500057039 


04001024765L 


PE1 3991 PESOS 


30541437807 


30500057102 


0300100521 2T 


PE44743PESOS 


30541583420 


30707201882 


03001006829L 


PE336674PESOS 


30541588619 


33500057039 


03001006946L 


PE337022PESOS 


30541588619 


33500057039 


03001007834X 


PE337940PESOS 


30541588619 


33500057039 


03001014748K 


PE346135PESOS 


30541588619 


33500057039 


03001014753G 


PE346136PESOS 


30541588619 


33500057039 


03001019397P 


PE350709PESOS 


30541588619 


33500057039 


03001021 840B 


PE353381 PESOS 


30541588619 


33500057039 


03001025133A 


PE357391 PESOS 


30541588619 


33500057039 


03001036478Y 


PE369418PESOS 


30541588619 


33500057039 


0300103671 1E 


PE369979PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001004249G 


PE374948PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001005976Y 


PE376654PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001006 150W 


PE376919PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001007406E 


PE378315PESOS 


30541588619 


33500057039 


0400101 1134U 


PE382320PESOS 


30541588619 


33500057039 


0400101 1160T 


PE382319PESOS 


30541588619 


33500057039 


0400 101 270 3A 


PE383742PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001013500T 


PE383746PESOS 


30541588619 


33500057039 


0400101 5 150W 


PE386204PESOS 


30541588619 


33500057039 


040010 15472G 


PE386559PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001017689S 


PE388349PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001017690K 


PE388348PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001020294E 


PE389963PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001 02 1895M 


PE391447PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001022472E 


PE392075PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001025231A 


PE393952PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001029666Z 


PE397642PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001030657X 


PE397640PESOS 


30541588619 


33500057039 


04001031 453D 


PE399095PESOS 


30541588619 


33500057039 


0400 10 4766 1L 


PE412131PESOS 


30541588619 


33500057039 


03001 024 799R 


786997 


30541677220 


30500064478 


03001037744L 


PE1 1681 PESOS 


30541716331 


30500057102 


03001003998P 


PE 1550468 


30541724458 


30500036911 


04001039827Z 


459597 


30541808392 


30685158341 


030010 19476N 


152002224901 


30542034552 


30500007539 


04001010567G 


152002574801 


30542034552 


30500007539 


0400104664 7Y 


PE20029PESOS 


30542034552 


30500035788 


03001003824D 


PE524341 PESOS 


30542591060 


30518919349 


03001034527H 


PE367803PESOS 


30542657304 


33500057039 


04001 046 389R 


PE411420PESOS 


30542851836 


33500057039 



03001 01 4320T 


PE412369PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001014321 U 


PE412371PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 01 4322V 


PE412372PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001017411A 


PE414917PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 022307A 


PE418963PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 022890H 


PE418962PESOS 


30696383673 


30685158341 


030010231 75E 


PE419512PESOS 


30696383673 


30685158341 


030010231 76F 


PE419515PESOS 


30696383673 


30685158341 


030010231 77G 


PE419514PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 023264D 


PE419511PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 023286H 


PE419513PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 024 102S 


PE420252PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 0241 04U 


PE420253PESOS 


30696383673 


30685158341 


0300 10241 05 V 


PE420255PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 024954K 


PE420997PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 026423D 


PE422246PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 027044D 


PE422650PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 027924K 


PE423538PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 02941 7J 


PE424388PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 031 838J 


PE426610PESOS 


30696383673 


30685158341 


04001 03 79 74 R 


PE457875PESOS 


30696383673 


30685158341 


04001039003C 


PE459478PESOS 


30696383673 


30685158341 


04001 04 14 12W 


PE461064PESOS 


30696383673 


30685158341 


04001043751 H 


PE462889PESOS 


30696383673 


30685158341 


03001 034254E 


PE428458PESOS 


30696406924 


30685158341 


030010291 24E 


PE1 555002 


30696493231 


3050003691 1 


04001 009359N 


PE151498PESOS 


30696649002 


30500043594 


03001 01 8849Z 


PE350301PESOS 


30696659962 


33500057039 


03001 03 1256D 


PE364377PESOS 


30696666098 


33500057039 


03001 033768N 


PE366962PESOS 


30696666098 


33500057039 


04001 047432H 


PE8083PESOS 


30696681003 


30500055053 


04001 04 7747Z 


PE8235PESOS 


30696681003 


30500055053 


04001 04 7887V 


PE8277PESOS 


30696681003 


30500055053 


04001 04 7999C 


PE8304PESOS 


30696681003 


30500055053 


0400101 7869S 


PE13458PESOS 


30696849192 


30500057102 


04001 022303U 


PE13785PESOS 


30696849192 


30500057102 


04001 022458X 


PE13811 PESOS 


30696849192 


30500057102 


04001 0261 86K 


PE14098PESOS 


30696849192 


30500057102 


04001 027298P 


PE14184PESOS 


30696849192 


30500057102 


04001 0308 15E 


PE14465PESOS 


30696849192 


30500057102 


04001032926J 


PE14635PESOS 


30696849192 


30500057102 


04001 03 3202 U 


PE14663PESOS 


30696849192 


30500057102 


0400 103 74 16X 


PE15005PESOS 


30696849192 


30500057102 


04001042447X 


PE15412 


30696849192 


30500057102 


04001 045863N 


PE15757 


30696849192 


30500057102 


03001 008603D 


PE773042PESOS 


30696908881 


30500064478 


03001 028243F 


PE1 554860 


30696908881 


3050003691 1 


03001 028244G 


PE1 554859 


30696908881 


3050003691 1 


03001 028789U 


PE1 554906 


30696908881 


3050003691 1 


03001 0303 13T 


PE1555190 


30696908881 


3050003691 1 


03001 0303 17A 


PE1555189 


30696908881 


3050003691 1 


04001005516E 


PE802833PESOS 


30696908881 


30500064478 


04001 00 7785Y 


PE804743PESOS 


30696908881 


30500064478 


0400101 1502T 


PE1 557397 


30696908881 


3050003691 1 


0400101 1504V 


PE1 557399 


30696908881 


3050003691 1 


0400101 1507B 


PE1 557396 


30696908881 


3050003691 1 


04001 01 3550 B 


PE1 557398 


30696908881 


3050003691 1 


04001 01 42 72D 


PE1 557702 


30696908881 


3050003691 1 




04001 02481 2E 


PE2713PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 02481 3F 


PE2710PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001024814G 


PE2709PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 0248 15H 


PE2714PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 0248 16X 


PE2715PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 02481 7J 


PE2716PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 0248 18K 


PE2711 PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 0248 19L 


PE2717PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 024820D 


PE2712PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001024821 E 


PE2718PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 038222E 


PE5674PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 038223F 


PE5673PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001038226X 


PE5672PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 038228K 


PE5671 PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 038229L 


PE5676PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 038230D 


PE5675PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001038231 E 


PE5677PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001038233G 


PE5696PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 038234H 


PE5697PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 0395 29P 


PE6006PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 0395 30H 


PE5890PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001039532J 


PE5885PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 039533K 


PE5888PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 042764K 


PE6922PESOS 


30696908881 


30500055053 


04001 042767N 


PE6923PESOS 


30696908881 


30500055053 


0400101 5487M 


PE711128PESOS 


30697223963 


33500038069 


04001004887Y 


PE802009PESOS 


30697235422 


30500064478 


04001 046493N 


P834535 PESOS 


30697235422 


30500064478 


03001001014P 


PE765448PESOS 


30697237646 


30500064478 


03001 00 1134S 


PE765518PESOS 


30697237646 


30500064478 


03001 002492D 


PE766900PESOS 


30697237646 


30500064478 


03001 006273E 


PE335932 


30697242550 


33500057039 


03001 006274F 


PE335931 


30697242550 


33500057039 


0300101 7548L 


PE349186PESOS 


30697242550 


33500057039 


0300101 7550E 


PE349185PESOS 


30697242550 


33500057039 


04001 007638L 


PE378752PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 007639M 


PE378753PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 00841 5F 


PE379849PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001008416G 


PE379847PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 008924K 


PE380077PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 008925L 


PE380379PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 01 00 70S 


PE381353PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 01 0071 T 


PE381354PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 01 01 66B 


PE381399PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 01 0721 V 


PE381851PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 01 8085 J 


PE388813PESOS 


30697252343 


33500057039 


0400101 8484M 


PE389035PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001020502T 


PE390676PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001020504V 


PE390675PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 02 1567X 


PE391436PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 02 2285 G 


PE391798PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 0230 78H 


PE392524PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 0230 79X 


PE392523PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001023081 B 


PE392525PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001024360C 


PE393497PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 024362E 


PE393496PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 025746L 


PE394436PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 0262 76K 


PE394946PESOS 


30697252343 


33500057039 
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04001026334F 


PE394969PESOS 


30543364475 


33500057039 


03001009053D 


PE337949PESOS 


30543385596 


33500057039 


0400 10 2686 1K 


PE28347-30846 


30543659734 


30500049460 


04001029977V 


PE3755PESOS 


30545752685 


30500055053 


0300 10 29 725 L 


PE424389PESOS 


30545819089 


30685158341 


04001006379M 


PE49397PESOS 


30546660210 


30707201882 


03001034714F 


PE367223PESOS 


30546660385 


33500057039 


03001007740E 


PE526043PESOS 


30546670240 


30518919349 


03001024464G 


PE47360PESOS 


30546685841 


30707201882 


03001026 183G 


PE47560PESOS 


30546685841 


30707201882 


03001034177X 


367288 


30546687062 


33500057039 


0400103289 5Y 


PE1 52663 


30546687062 


30500043594 


0300 10 2600 1S 


PE33242 


30546764040 


30500049770 


03001028157J 


PE33479 


30546764040 


30500049770 


03001029531G 


PE33622 


30546764040 


30500049770 


03001036523F 


PE34357PESOS 


30546764040 


30500049770 


0400100351 7D 


PE34808PESOS 


30546764040 


30500049770 


04001006907J 


PE35249PESOS 


30546764040 


30500049770 


04001008535X 


PE35487PESOS 


30546764040 


30500049770 


0400101 1063V 


PE35752PESOS 


30546764040 


30500049770 


04001019729P 


PE36552PESOS 


30546764040 


30500049770 


0400 1 0481 29 L 


PE39642PESOS 


30546764040 


30500049770 


0400101 1529F 


PE807741 PESOS 


30546820218 


30500064478 


03001024239G 


PE356638PESOS 


30546896885 


33500057039 


03001029042D 


8948 


30547161080 


30527508165 


04001039129L 


PE405332PESOS 


30547451917 


33500057039 


04001031 047C 


PE453328PESOS 


30547732665 


30685158341 


03001009056G 


339673 


30547885070 


33500057039 


04001029283L 


PE452261 PESOS 


30548000072 


30685158341 


04001044121W 


PE409651 PESOS 


30548407733 


33500057039 


04001044126E 


PE409650PESOS 


30548407733 


33500057039 


04001044894Z 


PE410244PESOS 


30548407733 


33500057039 


04001044896S 


PE410246PESOS 


30548407733 


33500057039 


04001040973K 


PE406677PESOS 


30549165083 


33500057039 


04001044972N 


PE410519PESOS 


30549165083 


33500057039 


04001047774Z 


PE41 2831 PESOS 


30549165083 


33500057039 


04001047782P 


PE413019PESOS 


30549165083 


33500057039 


0300101 1066A 


PE775438PESOS 


30549297443 


30500064478 


03001026878R 


PE789030PESOS 


30549297443 


30500064478 


03001008202V 


PE338205PESOS 


30549600480 


33500057039 


0400 1026 70 1D 


PE394880PESOS 


30550059998 


33500057039 


04001026702E 


PE394879PESOS 


30550059998 


33500057039 


04001045843L 


PE405457PESOS 


30550059998 


33500057039 


03001028544J 


PE361483PESOS 


30550187082 


33500057039 


04001021 372C 


PE391208PESOS 


30550187082 


33500057039 


04001023458J 


PE392496PESOS 


30550187082 


33500057039 


04001044181F 


PE409532PESOS 


30550343025 


33500057039 


03001000618B 


25937-28349 


30550804979 


30500049460 


0400100451 7E 


PE24907PESOS 


30551010178 


30500007539 


04001017258K 


PE1878PESOS 


30551010178 


30500055053 


04001047394Y 


PE8020PESOS 


30551010178 


30500055053 


0300101 1207U 


PE341574PESOS 


30551425335 


33500057039 


04001000135T 


PE371135PESOS 


30551425335 


33500057039 


03001033936K 


PE428272PESOS 


30551497492 


30685158341 


03001036331C 


PE429708PESOS 


30551497492 


30685158341 


03001036733X 


PE430302PESOS 


30551497492 


30685158341 


03001 007 145D 


PE771461 PESOS 


30551552817 


30500064478 


04001044462H 


PE463169PESOS 


30551552817 


30685158341 




04001048643M 


PE466821 PESOS 


30551552817 


30685158341 


0400102031 1R 


PE388973PESOS 


30551566354 


33500057039 


03001023954J 


355812 


30552551415 


33500057039 


04001007975P 


PE436393PESOS 


30552686531 


30685158341 


03001035525G 


PE368903PESOS 


30552967808 


33500057039 


04001037333G 


PE458136PESOS 


30552967808 


30685158341 


04001042710B 


PE462372PESOS 


30552967808 


30685158341 


03001000141P 


PE328107 


30553539826 


33500057039 


03001002348D 


PE524523PESOS 


30553539826 


30518919349 


03001005109B 


PE333925 


30553539826 


33500057039 


03001026429J 


PE358803PESOS 


30553539826 


33500057039 


03001033062A 


PE538541 PESOS 


30553539826 


30518919349 


03001034827K 


PE539080PESOS 


30553539826 


30518919349 


04001020052T 


PE390182PESOS 


30553539826 


33500057039 


04001020701 U 


PE390849PESOS 


30553539826 


33500057039 


04001033287K 


PE551147PESOS 


30553539826 


30518919349 


04001033303W 


PE399893PESOS 


30553539826 


33500057039 


04001006088J 


PE1 556830 


30553566602 


30500036911 


03001011513U 


PE342187PESOS 


30553647262 


33500057039 


03001028182H 


PE361195PESOS 


30553647262 


33500057039 


04001017159K 


PE51038PESOS 


30553647262 


30707201882 


04001024097J 


PE51439PESOS 


30553647262 


30707201882 


04001041683J 


PE6687PESOS 


30553647262 


30500055053 


04001042345F 


PE6767PESOS 


30553647262 


30500055053 


04001044150B 


PE7372PESOS 


30553647262 


30500055053 


03001034858Y 


PE796153PESOS 


30554154170 


30500064478 


03001000394C 


PE764937PESOS 


30554258693 


30500064478 


0300100041 7V 


PE762705PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001000420P 


PE762704PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001 00 1270T 


PE765601 PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001001500P 


PE765762PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001002108U 


PE766328PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001002653C 


PE767055PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001003542A 


PE768045PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001003936H 


PE768412PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001004400R 


PE768864PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001007508G 


PE771988PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001008043B 


PE772377PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001008981 M 


PE773428PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001008982N 


PE773427PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001010206S 


PE774620PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001012291B 


PE776406PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001012292C 


PE776467PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001012293D 


PE776407PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001012727F 


PE776962PESOS 


30554258693 


30500064478 


0300101 3 134V 


PE777327PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001013607D 


PE77722PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001013608E 


PE777606PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001014150U 


PE777721 PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001015038D 


PE778865PESOS 


30554258693 


30500064478 


0300101 7 186J 


PE780613PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001017322B 


PE780855PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001018232C 


PE781598PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001018233D 


PE781597PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001018234E 


PE781595PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001018904X 


PE782042PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001019127G 


PE782506PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001019128H 


PE782242PESOS 


30554258693 


30500064478 



04001026680J 


PE395185PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 02 7282X 


PE395688PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 028339M 


PE396696PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 028823K 


PE397115PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 02921 8J 


PE397495PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001029220C 


PE397496PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 030800 V 


PE398413PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 030801 W 


PE398433PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 030805D 


PE398432PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 032332A 


PE399648PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001033196J 


PE400343PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 0340 34B 


PE400908PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 0340 36D 


PE400907PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 0369 38Z 


PE403322PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001037122C 


PE403404PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 03 7982Z 


PE404260PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 0401 92D 


PE406232PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001040395X 


PE406429PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001041913F 


PE407660PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 04 3904 H 


PE409452PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 046295N 


PE411658PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 046627M 


PE411917PESOS 


30697252343 


33500057039 


04001 0482 78Z 


PE413418PESOS 


30697252343 


33500057039 


040010291 34G 


PE550784PESOS 


30697260532 


30518919349 


04001040452C 


PE554066PESOS 


30697260532 


30518919349 


03001 01 8779S 


PE349786PESOS 


30697275823 


33500057039 


03001004945X 


PE403768PESOS 


30697282196 


30620833173 


03001 00 70 74 E 


PE405601PESOS 


30697282196 


30685158341 


03001 0080 29F 


PE406620PESOS 


30697282196 


30685158341 


03001009554J 


PE408002PESOS 


30697282196 


30685158341 


03001010791 E 


PE408674PESOS 


30697282196 


30685158341 


03001 01 841 2C 


PE415694PESOS 


30697282196 


30685158341 


0300 102 3045 A 


PE419150PESOS 


30697282196 


30685158341 


03001 02 3083C 


PE419420PESOS 


30697282196 


30685158341 


03001 023262B 


PE419535PESOS 


30697282196 


30685158341 


03001 0241 65E 


PE420435PESOS 


30697282196 


30685158341 


04001 0024 24W 


PE432532PESOS 


30697282196 


30685158341 


04001 01 951 1E 


PE444950PESOS 


30697282196 


30685158341 


04001 020 108V 


PE445120PESOS 


30697282196 


30685158341 


04001 0268 75P 


PE450212PESOS 


30697282196 


30685158341 


04001 044082F 


PE7055PESOS 


30697282196 


30500055053 


04001001 186D 


PE799398PESOS 


30697309264 


30500064478 


04001 006362E 


PE25143PESOS 


30697313016 


30500007539 


03001 030609E 


PE363520PESOS 


30697465983 


33500057039 


04001 0393 12F 


PE405498PESOS 


30697465983 


33500057039 


04001 045789U 


PE411257PESOS 


30697465983 


33500057039 


04001 002624B 


PE373188PESOS 


30697563608 


33500057039 


04001 01 28 72H 


PE383327PESOS 


30697563608 


33500057039 


04001 020624B 


PE390830PESOS 


30697563608 


33500057039 


04001027910G 


PE395855PESOS 


30697563608 


33500057039 


04001 034693M 


PE401530PESOS 


30697563608 


33500057039 


0400103841 1E 


PE403147PESOS 


30697563608 


33500057039 


04001 04551 2E 


PE410904PESOS 


30697563608 


33500057039 


04001046435J 


PE713017.5PESOS 


30697598711 


33500038069 


03001 01 7285J 


PE348987PESOS 


30697684669 


33500057039 


03001 020449F 


PE351966PESOS 


30697684669 


33500057039 


03001 034408F 


PE367495PESOS 


30697684669 


33500057039 


03001 0358 76P 


PE369100PESOS 


30697684669 


33500057039 




040010099 17N 


PE381206PESOS 


30697684669 


33500057039 


04001 024454G 


PE393495PESOS 


30697684669 


33500057039 


04001038966T 


PE404930PESOS 


30697684669 


33500057039 


03001000401Y 


PE328434 


30697941777 


33500057039 


03001 000402 P 


PE328183 


30697941777 


33500057039 


03001 003527 D 


PE331866PESOS 


30697941777 


33500057039 


03001003529F 


PE331868PESOS 


30697941777 


33500057039 


03001003535C 


PE331867PESOS 


30697941777 


33500057039 


03001005091 B 


PE334065 


30697941777 


33500057039 


03001 005228 D 


PE334467 


30697941777 


33500057039 


03001 006825 H 


PE336593PESOS 


30697941777 


33500057039 


030010085 13D 


PE338916PESOS 


30697941777 


33500057039 


0300 101 0879 L 


PE341744PESOS 


30697941777 


33500057039 


0300101 3010Y 


PE344370PESOS 


30697941777 


33500057039 


03001016413B 


PE347753PESOS 


30697941777 


33500057039 


0300 101 9393 L 


PE350695PESOS 


30697941777 


33500057039 


03001022585X 


PE354618PESOS 


30697941777 


33500057039 


03001 024 188J 


PE356464PESOS 


30697941777 


33500057039 


03001029683Y 


PE362684PESOS 


30697941777 


33500057039 


0300 1031 497 K 


PE364625PESOS 


30697941777 


33500057039 


030010349 10D 


PE368058PESOS 


30697941777 


33500057039 


03001037256J 


PE370394PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001000650V 


PE371743PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001 0075 19J 


PE378773PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001011211Z 


PE382273PESOS 


30697941777 


33500057039 


0400101 3919K 


PE383752PESOS 


30697941777 


33500057039 


0400101 3921 D 


PE384077PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001018787S 


PE389075PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001018788T 


PE389076PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001 024666 L 


PE393422PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001027651X 


PE395866PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001 034876 P 


PE401190PESOS 


30697941777 


33500057039 


040010371 30 B 


PE402819PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001 042685 M 


PE407878PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001 042686 N 


PE407877PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001048001A 


PE412489PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001 048002 B 


PE413112PESOS 


30697941777 


33500057039 


04001026336H 


PE394882PESOS 


30697963339 


33500057039 


04001026337X 


PE394881PESOS 


30697963339 


33500057039 


040010039 14E 


PE12055PESOS 


30697980705 


30500057102 


04001 006327 F 


PE12317PESOS 


30697980705 


30500057102 


04001007768P 


PE12486PESOS 


30697980705 


30500057102 


04001036386N 


PE14803PESOS 


30697980705 


30500057102 


04001016169K 


PE16528PESOS 


30697985065 


30500035788 


04001000306T 


PE540287PESOS 


30698011528 


30518919349 


04001 04 5862 M 


PE411329PESOS 


30698244360 


33500057039 


03001 023046 B 


PE785588PESOS 


30698388737 


30500064478 


03001 028278 N 


PE790585PESOS 


30698388737 


30500064478 


04001 000730 U 


PE799166PESOS 


30698388737 


30500064478 


0400101 3081A 


PE809181PESOS 


30698388737 


30500064478 


04001038587S 


PE402449PESOS 


30698444459 


33500057039 


03001 030969 N 


PE425534PESOS 


30698471472 


30685158341 


04001 029450 H 


PE452243PESOS 


30698471472 


30685158341 


0400 10381 22 D 


PE458648PESOS 


30698471472 


30685158341 


04001 0435 19J 


PE462840PESOS 


30698471472 


30685158341 


04001045660X 


PE464191PESOS 


30698471472 


30685158341 


04001 04566 1J 


PE464192PESOS 


30698471472 


30685158341 


04001 046527 L 


PE465267PESOS 


30698471472 


30685158341 



03001020031P 


PE783047PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001020032Z 


PE783043PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001020034S 


PE783045PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001020036U 


PE783041 PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001020040P 


PE783042PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001 02 1824D 


PE783106PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001 02 1828H 


PE783105PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001021 998P 


PE784872PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001022000N 


PE784871 PESOS 


30554258693 


30500064478 


0300 10 23099 J 


PE785018PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001023100P 


PE785809PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001023101Z 


PE783107PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001024453E 


PE787406PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001024781X 


PE787016PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001 02548 1G 


PE787781 PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001025816X 


PE788112PESOS 


30554258693 


30500064478 


0300102581 7J 


PE788097PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001 026 170C 


PE788096PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001026514E 


PE788611 PESOS 


30554258693 


30500064478 


0300102701 1U 


PE789041 PESOS 


30554258693 


30500064478 


0300102701 2V 


PE789043PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001027109F 


PE789573PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001 02783 1H 


PE790215PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001028422E 


PE790482PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001029699V 


PE791644PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001029702G 


PE791645PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001030280W 


PE792272PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001030281A 


PE792276PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001030283C 


PE792278PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001030284D 


PE792275PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001031 773H 


PE793208PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001032324A 


PE793894PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001032327D 


PE793895PESOS 


30554258693 


30500064478 


0300103281 2C 


PE794394PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001032814E 


PE794350PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001035181E 


PE796342PESOS 


30554258693 


30500064478 


0300103571 4G 


PE796906PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001035716X 


PE796718PESOS 


30554258693 


30500064478 


0300103571 7J 


PE796717PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001037692N 


PE798219PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001037694P 


PE798218PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001037697S 


PE797851 PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001037701E 


PE798217PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001000592D 


PE799051 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001000593E 


PE799050PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001001 369G 


PE799470PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001001 371W 


PE799471 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 00 1522U 


PE799598PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001002437D 


PE799721 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001003268G 


PE799722PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001003397J 


PE800005PESOS 


30554258693 


30500064478 


0400 10 03 399 L 


PE800004PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001003965K 


PE801602PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001004391E 


PE801879PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001004875L 


PE800283PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001004876M 


PE800006PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001004878Y 


PE801882PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001004879P 


PE801880PESOS 


30554258693 


30500064478 




0400 10051 88 J 


PE80 1881 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001006006W 


PE803229PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001006069X 


PE802815PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001006250A 


PE803231 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001006836K 


PE803506PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001006837L 


PE803232PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001006838M 


PE803714PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001006840F 


PE803811 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 00684 1G 


PE803507PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001007236F 


PE804136PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001007238H 


PE804034PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001007240A 


PE804032PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001008058X 


PE803330PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 008059 J 


PE803329PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001008060B 


PE803327PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001008555K 


PE805470PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001008966Z 


PE805816PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001008970L 


PE805817PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001008972N 


PE805820PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001008973Y 


PE805821 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001008974P 


PE805819PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001008975Z 


PE805818PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001009656N 


PE806414PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001009657Y 


PE806415PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001009658P 


PE806132PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001010060R 


PE806688PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001010773F 


PE807114PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001010774G 


PE807110PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001010775H 


PE807112PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 2468X 


PE808554PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 2470B 


PE808555PESOS 


30554258693 


30500064478 


0400 10 12471 C 


PE808553PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 2473E 


PE808552PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 2474F 


PE808556PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 5657L 


PE811319PESOS 


30554258693 


30500064478 


0400 10 15661 G 


PE811317PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 5664 J 


PE811318PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 5666L 


PE811316PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 6065F 


PE811464PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001016066G 


PE811465PESOS 


30554258693 


30500064478 


0400 10 1661 6H 


PE811974PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 017061 C 


PE812408PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 7063E 


PE812409PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001018401B 


PE812899PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001019088N 


PE81 3961 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 9089Y 


PE813958PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001019090G 


PE813962PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 9355K 


PE813960PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 9359Y 


PE813959PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 01 9362X 


PE813957PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 021 632B 


PE815870PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 021 635E 


PE81 5871 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 021 852F 


PE815872PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001022484H 


PE81 5941 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001022493H 


PE815942PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001022496K 


PE815943PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001022498M 


PE815944PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 02250 1U 


PE815945PESOS 


30554258693 


30500064478 



04001 0486 36Y 


PE466886PESOS 


30698471472 


30685158341 


03001 0040 78F 


PE332086 


30698503765 


33500057039 


03001015821 D 


PE347281PESOS 


30698503765 


33500057039 


0300101 7388N 


PE349022PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 021 929J 


PE353665PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001023279J 


PE355240PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 023301 S 


PE355471PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 02 3302T 


PE355472PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 0256 12C 


PE358123PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 025622D 


PE358112PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 028304D 


PE361193PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 028305E 


PE361191PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 030843E 


PE363625PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 033398M 


PE366631PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 034441 C 


PE367595PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 034443E 


PE367596PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 034454G 


PE367594PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 034467K 


PE367593PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 035498P 


PE368786PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 03701 3 A 


PE370173PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001037016D 


PE370105PESOS 


30698503765 


33500057039 


03001 037027F 


PE370172PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001 000651 W 


PE371688PESOS 


30698503765 


33500057039 


0400 1000652 A 


PE371689PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001 002 123S 


PE372628PESOS 


30698503765 


33500057039 


040010021 26V 


PE372627PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001 00 25 32 W 


PE373292PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001 002533A 


PE373289PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001 002534B 


PE373291PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001 002535C 


PE373290PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001 0034 74F 


PE373900PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001 003475G 


PE373902PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001 0034 76H 


PE373901PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001 003477X 


PE373899PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001004369J 


PE374731PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001 004370B 


PE374730PESOS 


30698503765 


33500057039 


04001003319D 


PE373776PESOS 


30698511199 


33500057039 


03001 029906M 


PE361864PESOS 


30698548971 


33500057039 


04001 006328G 


PE376195PESOS 


30698744177 


33500057039 


0300101 1240R 


PE9794PESOS 


30698746536 


30500057102 


04001 005853X 


PE376731PESOS 


30698783032 


33500057039 


03001006827J 


PE336675PESOS 


30698853677 


33500057039 


03001 009349L 


PE339818PESOS 


30698853677 


33500057039 


0300101 0997M 


PE342263PESOS 


30698853677 


33500057039 


03001 01 4494X 


PE345912PESOS 


30698853677 


33500057039 


03001016219F 


PE347592PESOS 


30698853677 


33500057039 


03001 0230 78G 


PE419386PESOS 


30698853677 


30685158341 


03001 03 1605B 


PE425915PESOS 


30698853677 


30685158341 


04001 03 7683Y 


PE458458PESOS 


30698853677 


30685158341 


0300101 6346G 


PE347931PESOS 


30698860258 


33500057039 


04001 0231 46D 


PE2463PESOS 


30698860258 


30500055053 


03001 0260 16B 


PE357183PESOS 


30698869646 


33500057039 


03001 0260 19E 


PE357127PESOS 


30698869646 


33500057039 


04001 01 8758Z 


PE389125PESOS 


30698869646 


33500057039 


04001 0364 39M 


PE402460PESOS 


30698869646 


33500057039 


04001022701W 


PE447200PESOS 


30698887628 


30685158341 


04001 02 3789Z 


PE448291PESOS 


30698887628 


30685158341 


04001002092A 


PE372884PESOS 


30698911375 


33500057039 




03001005711 A 


PE334788 


30698920552 


33500057039 


0300 10057 14D 


PE334787 


30698920552 


33500057039 


0300101 2825E 


PE344352PESOS 


30698920552 


33500057039 


03001035006A 


PE368110PESOS 


30698920552 


33500057039 


0400 10386 18N 


PE404443PESOS 


30698920552 


33500057039 


0400 1041 858 N 


PE407560PESOS 


30698920552 


33500057039 


04001028597S 


PE396976PESOS 


30698982132 


33500057039 


04001028603G 


PE1 559418 


30699076763 


3050003691 1 


03001006905G 


PE771299PESOS 


30699220481 


30500064478 


04001 004508 E 


PE802019PESOS 


30699220481 


30500064478 


04001014001Z 


PE810061PESOS 


30699220481 


30500064478 


03001019732X 


PE350870PESOS 


30699573740 


33500057039 


03001021 100N 


PE352835PESOS 


30699573740 


33500057039 


03001023317C 


PE355144PESOS 


30699573740 


33500057039 


04001 007073 E 


PE377904PESOS 


30699573740 


33500057039 


04001010699M 


PE381561PESOS 


30699573740 


33500057039 


040010 15637J 


PE386359PESOS 


30699573740 


33500057039 


03001021919X 


PE353661PESOS 


30699583533 


33500057039 


04001 003 129C 


PE432933PESOS 


30699583533 


30685158341 


0400 10031 30 R 


PE432934PESOS 


30699583533 


30685158341 


0400 10041 56 D 


PE433415PESOS 


30699583533 


30685158341 


04001019054G 


PE444590PESOS 


30699583533 


30685158341 


04001006581 H 


PE542607PESOS 


30699586672 


30518919349 


0300101 7828M 


PE349401PESOS 


30699587970 


33500057039 


03001 020609 D 


PE352169PESOS 


30699587970 


33500057039 


03001022394G 


PE354132PESOS 


30699587970 


33500057039 


03001022396X 


PE354135PESOS 


30699587970 


33500057039 


03001028281 H 


PE361112PESOS 


30699587970 


33500057039 


03001032573G 


PE365757PESOS 


30699587970 


33500057039 


0400 1021 528 F 


PE2200PESOS 


30699587970 


30500055053 


04001 022634 E 


PE2383PESOS 


30699587970 


30500055053 


04001008892Y 


PE805607PESOS 


30699655844 


30500064478 


04001034780J 


PE825303PESOS 


30699655844 


30500064478 


04001 03648 U 


PE826093PESOS 


30699655844 


30500064478 


03001 006337 F 


PE526608PESOS 


30700463482 


30518919349 


03001 009066 H 


PE527922PESOS 


30700509695 


30518919349 


04001030389K 


PE551049PESOS 


30700509695 


30518919349 


04001032664X 


PE551817PESOS 


30700509695 


30518919349 


04001032735H 


PE551805PESOS 


30700509695 


30518919349 


03001001613U 


PE329749 


30700513064 


33500057039 


03001 008322 B 


PE338579PESOS 


30700544288 


33500057039 


03001 00900 1T 


PE339489PESOS 


30700544288 


33500057039 


03001028490J 


PE361341PESOS 


30700544288 


33500057039 


03001033208C 


PE366344PESOS 


30700544288 


33500057039 


04001030799P 


PE398614PESOS 


30700591022 


33500057039 


03001028406G 


PE47779PESOS 


30700602369 


30707201882 


03001 035878 R 


PE48413PESOS 


30700602369 


30707201882 


03001018101 U 


PE3494560PESOS 


30700632977 


33500057039 


0300 10361 36 F 


PE369480PESOS 


30700640309 


33500057039 


03001009869S 


PE340665PESOS 


30700806347 


33500057039 


03001009871 L 


PE340663PESOS 


30700806347 


33500057039 


03001009872M 


PE340664PESOS 


30700806347 


33500057039 


0300 10041 25 V 


PE332816 


30700866013 


33500057039 


04001005034W 


PE375757PESOS 


30700866013 


33500057039 


04001007022V 


PE377882PESOS 


30700866013 


33500057039 


03001 003957 K 


PE9244PESOS 


30700875500 


30500057102 


03001037405F 


PE370633PESOS 


30700902532 


33500057039 


04001016680X 


PE812106PESOS 


30700942488 


30500064478 
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04001022503W 


PE816038PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001023989S 


PE817050PESOS 


30554258693 


30500064478 


04 001 024562 G 


PE816334PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001024771X 


PE816333PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001025721 E 


PE818486PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001025723G 


PE818487PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001025742H 


PE818485PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001025745K 


PE818484PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001025753J 


PE818482PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001025755L 


PE818483PESOS 


30554258693 


30500064478 


0400102619GL 


PE819135PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 026 199Y 


PE819134PESOS 


30554258693 


30500064478 


04 00 1026 73 7 M 


PE819554PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001026738N 


PE819556PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001026743J 


PE819555PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001032684K 


PE823767PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001032685L 


PE823777PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001032688Y 


PE823776PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001032690H 


PE823652PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 032692 J 


PE823768PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 033 198L 


PE822567 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001033361D 


PE823773PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001033362E 


PE823775PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001033363F 


PE823772PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001033365H 


PE823771 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001033366X 


PE823774PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001033367J 


PE823769PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001033368K 


PE823770PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001033369L 


PE820923 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001033426F 


PE824555PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001035342E 


PE825604PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001035372H 


PE825606PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001035373X 


PE825605PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001035374J 


PE825654PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001035547L 


PE825885 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001039394P 


PE828882 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001039396R 


PE828880 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001039399U 


PE828881 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001039439P 


PE828883 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001039929T 


PE828973PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001039932N 


PE828972PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001039935Z 


PE829509 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001039937S 


PE828975 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001039956T 


PE828974 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001039957U 


PE828976 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001039958V 


PE828977PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 040963 J 


PE830004PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001042361D 


PE829585 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001043360D 


PE832037PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001043365X 


PE832039PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001043366J 


PE832038PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001043367K 


PE832036PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001044159K 


PE832444PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001044308G 


PE8328 17 PESOS 


30554258693 


30500064478 


0400104431 9X 


PE832611 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001044320A 


PE8326 15 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001044321 B 


PE8326 13 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001047554M 


PE835170PESOS 


30554258693 


30500064478 



04001047555N 


PE835173PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001047556Y 


PE8351 71 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001047557P 


PE835174PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001047558Z 


PE835168PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001047559R 


PE835172PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 047560 J 


PE835169PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001048708Y 


PE835870PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001048710H 


PE836112PESOS 


30554258693 


30500064478 


0400104871 3K 


PE835869PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001048740K 


PE836113PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001048741L 


PE8361 11 PESOS 


30554258693 


30500064478 


04001 049270 J 


PE836460PESOS 


30554258693 


30500064478 


03001029856Z 


PE791733PESOS 


30555198813 


30500064478 


040010 19865Z 


PE814582PESOS 


30555198813 


30500064478 


03001002209W 


PE401397PESOS 


30555342914 


30620833173 


04001004145B 


PE433463PESOS 


30555342914 


30685158341 


03001014410T 


PE412416PESOS 


30555365566 


30685158341 


03001004444C 


PE333027 


30555840981 


33500057039 


04001032818J 


PE399826PESOS 


30555944027 


33500057039 


04001039391M 


PE405434PESOS 


30555944027 


33500057039 


04001047302D 


PE412645PESOS 


30555944027 


33500057039 


03001025398N 


71176 


30556503806 


30500032266 


04001006465X 


71318 


30556503806 


30500032266 


04001 044 140A 


PE409672PESOS 


30556806043 


33500057039 


04001044456K 


PE409978PESOS 


30556806043 


33500057039 


03001 02788 1M 


PE709737PESOS 


30556834128 


33500038069 


03001035883N 


PE710140PESOS 


30556834128 


33500038069 


04001010284C 


PE8089PESOS 


30556834128 


30500001115 


03001 000 156V 


PE9039PESOS 


30558334424 


30500057102 


03001007473H 


9416 


30558334424 


30500057102 


03001030090V 


PE47849PESOS 


30558334424 


30707201882 


03001030403T 


PE47939PESOS 


30558334424 


30707201882 


04001008159K 


PE436662PESOS 


30558468315 


30685158341 


03001009069K 


PE339055PESOS 


30558504389 


33500057039 


04001043403B 


PE408927PESOS 


30559031018 


33500057039 


04001043407F 


PE408926PESOS 


30559031018 


33500057039 


03001000802T 


400437 


30559697857 


30620833173 


030010041 13S 


PE402923PESOS 


30559697857 


30620833173 


03001022172A 


418841 


30559697857 


30685158341 


04001034368L 


PE455461 PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001036801F 


PE457807PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001037112B 


PE458038PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001037115E 


PE458041 PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001037341F 


PE458124PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001037566Y 


PE458280PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001037924M 


PE458553 


30559697857 


30685158341 


04001037947R 


PE458551 PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001038695S 


PE459180PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001 039226 J 


PE459570PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001039257N 


PE459575PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001039258Y 


PE459571 PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001040053W 


PE459941 PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001040054A 


PE459940PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001 04 1406C 


PE461056PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001042358J 


PE462082PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001042367J 


PE462119PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001043601B 


PE462980PESOS 


30559697857 


30685158341 


04001045674N 


PE7748PESOS 


30560655432 


30500055053 



03001023167F 


PE355239PESOS 


30701008312 


33500057039 


03001 025879 R 


PE358352PESOS 


30701021416 


33500057039 


0300101 1380W 


PE775461 PESOS 


30701030210 


30500064478 


03001 01 6255 F 


PE779615PESOS 


30701030210 


30500064478 


0300 1021 794J 


PE784485PESOS 


30701030210 


30500064478 


03001 023392 F 


PE786071 PESOS 


30701030210 


30500064478 


03001 028307G 


PE790730PESOS 


30701030210 


30500064478 


03001 03 1005S 


PE11082PESOS 


30701030210 


30500057102 


03001 034999 U 


PE11330PESOS 


30701030210 


30500057102 


04001 000037 U 


PE11731PESOS 


30701030210 


30500057102 


04001 005749 M 


PE12258PESOS 


30701030210 


30500057102 


040010161 15B 


PE13292PESOS 


30701030210 


30500057102 


04001 01 8692 N 


PE13531PESOS 


30701030210 


30500057102 


0300101 1483D 


PE1 552002 


30701 295648 


30500036911 


03001 01 7954 M 


PE46584PESOS 


30701481670 


30707201882 


0300 101 9657 Y 


PE46779PESOS 


30701481670 


30707201882 


03001 025638 K 


PE47489PESOS 


30701481670 


30707201882 


03001 030980G 


PE363666PESOS 


30701532933 


33500057039 


04001 005528 H 


PE375943PESOS 


30701532933 


33500057039 


04001 02600 1T 


PE394446PESOS 


30701532933 


33500057039 


03001 004425 B 


PE333343 


30701585573 


33500057039 


03001 000388 F 


PE328294 


30701647471 


33500057039 


03001 000389G 


PE328295 


30701647471 


33500057039 


03001 028065 H 


PE361068PESOS 


30701 745260 


33500057039 


03001028283J 


PE361357PESOS 


30701 745260 


33500057039 


03001025319G 


PE47454PESOS 


30701751236 


30707201882 


03001 020949 K 


PE352334PESOS 


30701 795454 


33500057039 


03001 020952 E 


PE352335PESOS 


30701 795454 


33500057039 


03001 0271 64G 


PE359474PESOS 


30701 795454 


33500057039 


0300 103 1334 A 


PE363478PESOS 


30701 795454 


33500057039 


03001033622C 


PE364439PESOS 


30701 795454 


33500057039 


04001 0023 19C 


PE372935PESOS 


30701 795454 


33500057039 


04001 01 5400 U 


PE386211 PESOS 


30701 795454 


33500057039 


0400 101 6974 Y 


PE387794PESOS 


30701 795454 


33500057039 


04001 037988W 


PE404393PESOS 


30701 795454 


33500057039 


04001040651 D 


PE406681 PESOS 


30701 795454 


33500057039 


04001 040652 E 


PE406682PESOS 


30701 795454 


33500057039 


04001 048738 R 


PE413686PESOS 


30701 795454 


33500057039 


03001 002074W 


PE330319 


30701970159 


33500057039 


03001007173E 


PE337420PESOS 


30702011384 


33500057039 


03001037801 F 


PE430786PESOS 


30702028724 


30685158341 


04001027601 D 


PE451204PESOS 


30702028724 


30685158341 


03001037508J 


PE430734PESOS 


30702179153 


30685158341 


0400 1021 865J 


PE391603PESOS 


30702179153 


33500057039 


04001 028672 M 


PE397131 PESOS 


30702179153 


33500057039 


04001 048707 N 


PE413708PESOS 


30702179153 


33500057039 


04001049273M 


PE414376PESOS 


30702179153 


33500057039 


04001 023922 F 


PE13909PESOS 


30702254775 


30500057102 


04001 04 1457X 


PE15177PESOS 


30702254775 


30500057102 


04001 025289 N 


PE20452PESOS 


30702436024 


30500032886 


04001 0261 97 M 


20455 


30702436024 


30500032886 


04001 029540 H 


PE14361PESOS 


30702968808 


30500057102 


0300 1021 736 F 


PE46985PESOS 


30702976924 


30707201882 


04001 043643 H 


PE832100PESOS 


30702999339 


30500064478 


03001 004949 M 


PE44678PESOS 


30703135834 


30707201882 


03001 008788 R 


PE339058PESOS 


30703135834 


33500057039 


03001009071 D 


PE339063PESOS 


30703135834 


33500057039 


03001 024873 K 


PE535418PESOS 


30703135834 


30518919349 




03001028379P 


PE536898PESOS 


30703135834 


30518919349 


03001030185D 


PE537403PESOS 


30703135834 


30518919349 


03001031000N 


PE537628PESOS 


30703135834 


30518919349 


03001031001Y 


PE537629PESOS 


30703135834 


30518919349 


03001031842E 


PE537769PESOS 


30703135834 


30518919349 


03001034640D 


PE539158PESOS 


30703135834 


30518919349 


03001034642F 


PE539159PESOS 


30703135834 


30518919349 


03001036509J 


PE539807PESOS 


30703135834 


30518919349 


03001037379P 


PE540310PESOS 


30703135834 


30518919349 


04001000691D 


PE540811 PESOS 


30703135834 


30518919349 


04001001584F 


PE540817PESOS 


30703135834 


30518919349 


040010036 38H 


PE541216PESOS 


30703135834 


30518919349 


04001003639X 


PE541217PESOS 


30703135834 


30518919349 


04001016301V 


PE546455PESOS 


30703135834 


30518919349 


04001018078L 


PE546758PESOS 


30703135834 


30518919349 


03001023082B 


PE355057PESOS 


30703157633 


33500057039 


03001 024752G 


PE355611PESOS 


30703352150 


33500057039 


04001000661A 


48571 


30703961467 


30707201882 


03001019987U 


PE417239PESOS 


30704444709 


30500064478 


03001023109B 


PE419505PESOS 


30704444709 


30685158341 


04001003257E 


PE373936PESOS 


30704444709 


33500057039 


04001019222D 


PE444623PESOS 


30704444709 


30685158341 


04001019223E 


PE444716PESOS 


30704444709 


30685158341 


04001020008U 


PE445244PESOS 


30704444709 


30685158341 


04001021 165C 


PE446133PESOS 


30704444709 


30685158341 


04001023750E 


PE448276PESOS 


30704444709 


30685158341 


04001023787Y 


PE448192PESOS 


30704444709 


30685158341 


04001038512G 


PE404786PESOS 


30704444709 


33500057039 


04001039193M 


PE459576PESOS 


30704444709 


30685158341 


04001042933X 


PE462564PESOS 


30704444709 


30685158341 


0400 1044865 Y 


PE463812PESOS 


30704444709 


30685158341 


04001045877S 


PE464278PESOS 


30704444709 


30685158341 


04001045895S 


PE464277PESOS 


30704444709 


30685158341 


040010488 30K 


PE467018PESOS 


30704444709 


30685158341 


04001049100B 


PE467224PESOS 


30704444709 


30685158341 


04001043720D 


PE7073PESOS 


30704448070 


30500055053 


04001026796R 


PE450406PESOS 


30704557333 


30685158341 


04001036071E 


PE5165PESOS 


30704566820 


30500055053 


04001049257Y 


PE8490PESOS 


30704566820 


30500055053 


03001004572E 


PE333010 


30704574564 


33500057039 


03001008244E 


PE338555PESOS 


30704574564 


33500057039 


03001009292X 


PE339813PESOS 


30704574564 


33500057039 


03001016242B 


PE347557PESOS 


30704574564 


33500057039 


03001016309F 


PE347881PESOS 


30704574564 


33500057039 


04001026478Y 


PE395103PESOS 


30704574564 


33500057039 


04001017620D 


PE388225PESOS 


30704584284 


33500057039 


0400101 1059D 


PE382195PESOS 


30705043120 


33500057039 


03001025278K 


PE10595PESOS 


30705064241 


30500057102 


03001022776K 


PE355000PESOS 


30705085982 


33500057039 


04001008563J 


PE380078PESOS 


30705085982 


33500057039 


0400100941 1C 


PE380826PESOS 


30705085982 


33500057039 


04001031060U 


PE398781PESOS 


30705085982 


33500057039 


04001031801A 


PE399456PESOS 


30705085982 


33500057039 


03001030511T 


PE363387PESOS 


30705087411 


33500057039 


03001021271W 


PE352820PESOS 


30705134649 


33500057039 


04001024675L 


PE549404PESOS 


30705139764 


30518919349 


03001010881E 


PE409234PESOS 


30705166923 


30685158341 


030010109 30W 


PE409313PESOS 


30705166923 


30685158341 



03001 009 307F 


PE339811 PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001010208U 


PE340864PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001010586G 


PE341441 PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001010770B 


PE341528PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001011526B 


PE342645PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001012058C 


PE343391 PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001012060S 


PE343393PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001012621V 


PE343390PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001013398K 


PE344427PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001013436D 


PE344966PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001014001P 


PE345133PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001015018B 


PE346594PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001015823F 


PE347293PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001016379M 


PE347749PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001 01 7272F 


PE348716PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001018944M 


PE350450PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001019261F 


PE350867PESOS 


30560709699 


33500057039 


03001026450D 


PE422426PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001029286N 


PE424623PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001029287Y 


PE424624PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001030147B 


PE4251 11 PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001030150S 


PE425110PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001030910W 


PE425720PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001 031 998Z 


PE426861 PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001031999R 


PE426604PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001032185F 


PE426941 PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001032476X 


PE427008PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001032477J 


PE427108PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001032478K 


PE426605PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001033065D 


PE427380PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001033067F 


PE427381 PESOS 


30560709699 


30685158341 


03001034843X 


PE428718PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001007544H 


PE435865PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001 008 175X 


PE436591 PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001013224W 


PE440503PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001014280C 


PE441063PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001015330W 


PE441932PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001021943G 


PE446759PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001022413W 


PE446921 PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001038128J 


PE458740PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001039905N 


PE459972PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001041011R 


PE461043PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001041961X 


PE461942PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001042899T 


PE462442PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001042903F 


PE462443PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001 04361 9K 


PE463035PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001043623F 


PE463034PESOS 


30560709699 


30685158341 


04001004274E 


101247351 


30560710859 


30500007539 


04001004275F 


101248741 


30560710859 


30500007539 


04001028589T 


101002766801 


30560710859 


30500007539 


04001045243F 


101002950001 


30560710859 


30500007539 


04001 009508 J 


380912 


30561100140 


33500057039 


04001021409D 


PE815087PESOS 


30561238169 


30500064478 


0400 1021 41 OS 


PE815088PESOS 


30561238169 


30500064478 


04001024188K 


PE817223PESOS 


30561238169 


30500064478 


04001038622X 


PE828152PESOS 


30561238169 


30500064478 


04001042188K 


PE830492PESOS 


30561238169 


30500064478 


04001042190D 


PE831280PESOS 


30561238169 


30500064478 




04001045765Y 


PE833448PESOS 


30561238169 


30500064478 


03001014344C 


PE345915PESOS 


30561325002 


33500057039 


0300101621 2V 


PE347744PESOS 


30561325002 


33500057039 


03001024982L 


PE357327PESOS 


30561325002 


33500057039 


03001026207D 


PE358913PESOS 


30561325002 


33500057039 


03001026419X 


PE359157PESOS 


30561325002 


33500057039 


04001002395G 


PE373184PESOS 


30561325002 


33500057039 


04001008007C 


PE379034PESOS 


30561325002 


33500057039 


04001019973Z 


PE390160PESOS 


30561325002 


33500057039 


04001 026482 J 


PE394434PESOS 


30561325002 


33500057039 


04001029490L 


PE397614PESOS 


30561325002 


33500057039 


04001030940D 


PE398780PESOS 


30561325002 


33500057039 


04001042698Z 


PE407731 PESOS 


30561325002 


33500057039 


04001030887N 


398492 


30561736827 


33500057039 


03001000675E 


PE328438 


30563246460 


33500057039 


03001032268H 


PE365449PESOS 


30564620781 


33500057039 


03001000400N 


PE764706PESOS 


30565209902 


30500064478 


0300100951 7X 


PE774162PESOS 


30565209902 


30500064478 


03001018406F 


PE781755PESOS 


30565209902 


30500064478 


03001019374K 


PE782552PESOS 


30565209902 


30500064478 


03001 0244 15C 


PE787335PESOS 


30565209902 


30500064478 


03001028418J 


PE790555PESOS 


30565209902 


30500064478 


03001 029 136H 


PE790554PESOS 


30565209902 


30500064478 


03001029746Y 


PE791705PESOS 


30565209902 


30500064478 


03001029749R 


PE791704PESOS 


30565209902 


30500064478 


03001035586N 


PE796502PESOS 


30565209902 


30500064478 


04001008454X 


PE804994PESOS 


30565209902 


30500064478 


04001017014A 


PE810909PESOS 


30565209902 


30500064478 


04001029714K 


PE821299PESOS 


30565209902 


30500064478 


04001033580G 


PE824294PESOS 


30565209902 


30500064478 


04001035545J 


PE826095PESOS 


30565209902 


30500064478 


04001 03682 1H 


PE826977PESOS 


30565209902 


30500064478 


04001037744M 


PE827258PESOS 


30565209902 


30500064478 


04001041 180B 


PE830461 PESOS 


30565209902 


30500064478 


04001042915X 


PE831863PESOS 


30565209902 


30500064478 


04001044691L 


PE833113PESOS 


30565209902 


30500064478 


04001045569Z 


PE833943PESOS 


30565209902 


30500064478 


03001025006W 


68342 


30565410942 


33707366589 


03001008024A 


PE771901 PESOS 


30565848441 


30500064478 


04001030455E 


PE822287PESOS 


30565848441 


30500064478 


04001044369N 


PE831177PESOS 


30565848441 


30500064478 


04001048580M 


PE1561643 


30566300806 


30500036911 


03001019637M 


PE351259PESOS 


30566591649 


33500057039 


03001029701F 


PE1 555083 


30566692887 


30500036911 


03001023581F 


PE355631 PESOS 


30567137631 


33500057039 


03001034386K 


PE367414PESOS 


30567137631 


33500057039 


04001012511U 


PE382733PESOS 


30567137631 


33500057039 


040010341 16C 


PE401118PESOS 


30567137631 


33500057039 


04001027181G 


PE395723PESOS 


30567175673 


33500057039 


03001006044A 


PE335619 


30567952246 


33500057039 


03001014780G 


PE345814PESOS 


30567952246 


33500057039 


04001 034 129G 


PE400733PESOS 


30568205339 


33500057039 


04001039503H 


PE405209PESOS 


30568205339 


33500057039 


04001 039505 J 


PE405208PESOS 


30568205339 


33500057039 


04001048774R 


PE413707PESOS 


30568205339 


33500057039 


03001026648M 


PE536267PESOS 


30568494330 


30518919349 


04001004215W 


PE374925PESOS 


30568731936 


33500057039 


040010 14985Y 


PE384868PESOS 


30568731936 


33500057039 



0400101 2600T 


PE439773PESOS 


30705166923 


30685158341 


04001016414D 


PE387116PESOS 


30705166923 


33500057039 


03001 004263 B 


PE333065 


30706056269 


33500057039 


0400100 3612W 


PE433142PESOS 


30707002081 


30685158341 


03001005111R 


PE334172 


30707004882 


33500057039 


03001008875Y 


PE1551532 


30707004882 


3050003691 1 


03001 008876 P 


PE1551531 


30707004882 


3050003691 1 


03001029867S 


PE425012PESOS 


30707004882 


30685158341 


03001030261V 


PE425241PESOS 


30707004882 


30685158341 


0400101 7952L 


PE388291PESOS 


30707004882 


33500057039 


0400 10221 09 B 


PE446846PESOS 


30707004882 


30685158341 


03001036971 M 


PE797811 PESOS 


30707005919 


30500064478 


04001016423D 


PE386999PESOS 


30707010602 


33500057039 


03001014477J 


10010 


30707011994 


30500057102 


03001010027T 


PE45748PESOS 


30707014497 


30707201882 


03001018405E 


PE46605PESOS 


30707014497 


30500059180 


04001040483G 


PE406400PESOS 


30707033270 


33500057039 


04001027169M 


PE71333PESOS 


30707035680 


33707366589 


0400 1041 847 L 


PE72637PESOS 


30707035680 


33707366589 


04001016428X 


PE386998PESOS 


30707050752 


33500057039 


030010290 16E 


PE10937PESOS 


30707051481 


30500057102 


04001048758T 


PE154107 


30707051481 


30500043594 


0300 1 00 11 73 V 


PE765652PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001001414T 


765887 


30707053972 


30500064478 


03001002329C 


PE766834PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001003213S 


PE767674PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001 004382 D 


PE768827PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001 004858 L 


PE769327PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001006584J 


PE771117PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001 008687 P 


PE773220PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001 009354 H 


PE773866PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001009788S 


PE774267PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001010608B 


PE775043PESOS 


30707053972 


30500064478 


0300101 1074W 


PE775426PESOS 


30707053972 


30500064478 


0300101 1496H 


PE775943PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001012322T 


776513 


30707053972 


30500064478 


0300101 3395H 


PE777530PESOS 


30707053972 


30500064478 


0300101 5042V 


PE778904PESOS 


30707053972 


30500064478 


0300101 5047D 


PE779017PESOS 


30707053972 


30500064478 


0300101 7222A 


PE780746PESOS 


30707053972 


30500064478 


0300101 7729M 


PE781253PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001018682L 


PE782052PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001018683M 


PE782051PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001026309G 


PE788579PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001027306E 


PE789583PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001 0298 12X 


791539 


30707053972 


30500064478 


03001030166C 


PE792119PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001030634C 


PE792509PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001033145C 


PE794628PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001 034452 E 


PE795758PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001 034724G 


PE796100PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001035400V 


PE796506PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001 035907 K 


PE796869PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001 036433 F 


PE797233PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001036434G 


PE797230PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001037144F 


PE797932PESOS 


30707053972 


30500064478 


03001037700D 


798471 


30707053972 


30500064478 


0400 10001 67 B 


PE798755PESOS 


30707053972 


30500064478 




0400 1000 175 A 


PE798656PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 000 177C 


PE798688PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001000178D 


PE798689PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001000179E 


PE798690PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001000346A 


PE798833PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001000348C 


PE798831PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001000350S 


PE798832PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001000573C 


PE798924PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001002855H 


PE800513PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001002991X 


PE800654PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001002992J 


PE800655PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001002993K 


PE800656PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001002994L 


PE800657PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001003156C 


PE800929PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001003172A 


PE800961PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001003494H 


PE800986PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001003495X 


PE801082PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001003667J 


PE801200PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001003669L 


PE801201PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001004364E 


PE801708PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001004368X 


PE801707PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001005814F 


PE803074PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001005816H 


PE803069PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 0058 17X 


PE803071PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 00581 8J 


PE803070PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001005820C 


PE803073PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001005821D 


PE803072PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 005956M 


PE803246PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001007463H 


PE804397PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001008019F 


PE804989PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001008077J 


PE804958PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001008081E 


PE804957PESOS 


30707053972 


30500064478 


040010081 15C 


PE804956PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001008588Z 


PE805339PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001009127G 


PE805883PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001009128H 


PE805882PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 01 0743C 


PE807217PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001010748H 


PE807147PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001010751B 


PE807148PESOS 


30707053972 


30500064478 


0400101 1527D 


PE807866PESOS 


30707053972 


30500064478 


0400101 1528E 


PE807865PESOS 


30707053972 


30500064478 


0400101 1859L 


PE808240PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001012572E 


PE808593PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001013868N 


PE809846PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001014189K 


PE810124PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 01 41 90C 


PE810126PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001016382H 


PE811769PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001016524F 


PE812139PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001016902F 


PE812289PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001016903G 


PE812290PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001016906J 


PE812291PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001017639N 


PE812927PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 01 91 20A 


PE813742PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001019121B 


PE813741PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001021 183C 


PE815301PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001022879P 


PE816711PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001022880H 


PE816713PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001022883K 


PE816712PESOS 


30707053972 


30500064478 
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04001038925Y 


PE404358PESOS 


30568731936 


33500057039 


0300100481 2B 


PE769323PESOS 


30568956652 


30500064478 


03001007369L 


PE771893PESOS 


30568956652 


30500064478 


03001007731 E 


PE772296PESOS 


30568956652 


30500064478 


03001009238X 


PE773839PESOS 


30568956652 


30500064478 


0300101 3400R 


PE777528PESOS 


30568956652 


30500064478 


03001015389M 


PE779273PESOS 


30568956652 


30500064478 


03001 017467L 


PE781055PESOS 


30568956652 


30500064478 


03001 02 1245A 


PE784193PESOS 


30568956652 


30500064478 


03001022220R 


PE785154PESOS 


30568956652 


30500064478 


03001031 131S 


PE793138PESOS 


30568956652 


30500064478 


03001032557X 


PE794330PESOS 


30568956652 


30500064478 


03001032562E 


PE794331 PESOS 


30568956652 


30500064478 


03001037776Z 


PE798531 PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001001 153U 


PE7994 12 PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001008192H 


PE805241 PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001 014298L 


PE810156PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001014451C 


PE810342PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001 01 6447 J 


PE812050PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001017412C 


PE812639PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001021697M 


PE816059PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001027779T 


PE820374PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001028800F 


PE820842 PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001036893Z 


PE827141 PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001036946P 


PE827200PESOS 


30568956652 


30500064478 


0400103701 1W 


PE827199PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001043138G 


PE832106PESOS 


30568956652 


30500064478 


0400104651 8L 


PE834561 PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001047763Y 


PE835594PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001047764P 


PE835505PESOS 


30568956652 


30500064478 


04001048507L 


PE836131 PESOS 


30568956652 


30500064478 


03001002001M 


PE330299 


30569622405 


33500057039 


03001017621D 


PE1553019 


30569622405 


30500036911 


0300102591 3G 


PE1554560 


30569622405 


30500036911 


04001 019004B 


PE547258PESOS 


30569624629 


30518919349 


03001019077K 


PE349490PESOS 


30569766253 


33500057039 


03001005729J 


PE4044 18 PESOS 


30570007870 


30620833173 


03001 016896Z 


PE414358PESOS 


30570007870 


30685158341 


03001017197L 


PE414770PESOS 


30570007870 


30685158341 


0300103361 9X 


PE4280 15 PESOS 


30570007870 


30685158341 


04001002333V 


PE432562PESOS 


30570007870 


30685158341 


04001002334W 


PE432563PESOS 


30570007870 


30685158341 


0400101 0249D 


PE438074PESOS 


30570007870 


30685158341 


04001 032 169X 


PE454496PESOS 


30570007870 


30685158341 


0400103561 7J 


PE456638PESOS 


30570007870 


30685158341 


04001037746Y 


PE458335PESOS 


30570007870 


30685158341 


04001042827K 


PE462485PESOS 


30570007870 


30685158341 


03001 012655F 


PE776003PESOS 


30570348295 


30500064478 


03001028246X 


PE790553PESOS 


30570876259 


30500064478 


04001029150E 


PE821275PESOS 


30571002961 


30500064478 


04001008684N 


PE35107PESOS 


30571038516 


30500049770 


04001030368H 


PE453244PESOS 


30571859927 


30685158341 


04001030371 B 


PE453243PESOS 


30571859927 


30685158341 


030O1O001O3N 


PE764632PESOS 


30572147084 


30500064478 


03001 000 104Y 


PE764633PESOS 


30572147084 


30500064478 


03001001030N 


PE765476PESOS 


30572147084 


30500064478 


03001001951C 


PE766489PESOS 


30572147084 


30500064478 


03001008734X 


7679 


30572147084 


30500033254 




03001 010074V 


PE774562PESOS 


30572147084 


30500064478 


03001 01 1800T 


PE775849PESOS 


30572147084 


30500064478 


03001019656N 


PE7867PESOS 


30572147084 


30500033254 


03001 021 31 2S 


PE7901 PESOS 


30572147084 


30500033254 


03001 022546F 


PE7907PESOS 


30572147084 


30500033254 


03001 022548H 


PE7908PESOS 


30572147084 


30500033254 


03001030149D 


PE7996PESOS 


30572147084 


30500033254 


03001 030699N 


PE8002 PESOS 


30572147084 


30500033254 


03001 03482 1E 


PE8019PESOS 


30572147084 


30500033254 


03001 034823G 


PE8018PESOS 


30572147084 


30500033254 


04001 000982G 


PE8050PESOS 


30572147084 


30500033254 


04001 00201 2P 


PE800040PESOS 


30572147084 


30500064478 


04001 004 28 7X 


PE801843PESOS 


30572147084 


30500064478 


04001 0055 18G 


PE802702PESOS 


30572147084 


30500064478 


04001 005606E 


PE802988PESOS 


30572147084 


30500064478 


04001007230W 


PE8038 34 PESOS 


30572147084 


30500064478 


04001 009663L 


PE804554PESOS 


30572147084 


30500064478 


04001 009783Y 


PE806530PESOS 


30572147084 


30500064478 


04001 01021 4S 


PE804553PESOS 


30572147084 


30500064478 


04001 019975S 


PE808481 PESOS 


30572147084 


30500064478 


04001 049 196Z 


PE836537PESOS 


30572398591 


30500064478 


04001 04265 1F 


PE462044PESOS 


30572422484 


30685158341 


04001 042652G 


PE462043PESOS 


30572422484 


30685158341 


04001 045624X 


PE463968PESOS 


30572422484 


30685158341 


04001 046639P 


PE464093PESOS 


30572422484 


30685158341 


04001 046873P 


PE465526PESOS 


30572422484 


30685158341 


03001 027653J 


PE360775PESOS 


30573503011 


33500057039 


03001 033432B 


PE366452PESOS 


30573503011 


33500057039 


03001 033433C 


PE366526PESOS 


30573503011 


33500057039 


04001 029876T 


PE397975PESOS 


30573503011 


33500057039 


04001 03841 9M 


PE404617PESOS 


30573503011 


33500057039 


04001 043905X 


PE409298PESOS 


30573503011 


33500057039 


03001021585H 


101002246301 


30573572587 


30500007539 


03001 028207F 


101002323701 


30573572587 


30500007539 


04001 006432C 


PE25147PESOS 


30573572587 


30500007539 


040010 14052 W 


101002618701 


30573572587 


30500007539 


04001015737K 


PE26399PESOS 


30573572587 


30500007539 


04001 021 735F 


101002704101 


30573572587 


30500007539 


04001 02561 4F 


101002746401 


30573572587 


30500007539 


04001 027267L 


101002770001 


30573572587 


30500007539 


04001 030349G 


101002802401 


30573572587 


30500007539 


04001 030350V 


101002805401 


30573572587 


30500007539 


04001 0471 33F 


101002971101 


30573572587 


30500007539 


04001 031 947L 


PE823140PESOS 


30573652084 


30500064478 


03001 035455X 


11457 


30573760804 


30500057102 


03001 03261 3B 


PE427149PESOS 


30574096215 


30685158341 


03001 03261 4C 


PE427148PESOS 


30574096215 


30685158341 


03001 03401 8C 


PE428221 PESOS 


30574096215 


30685158341 


03001 03401 9D 


PE428222PESOS 


30574096215 


30685158341 


03001 034022U 


PE428224PESOS 


30574096215 


30685158341 


03001 034023V 


PE428223PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001016517H 


PE442713PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001 01651 8X 


PE442712PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001 031 803C 


PE453927PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001031804D 


PE453922PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001 031 806F 


PE453921 PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001031808H 


PE453924PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001 031 81 OA 


PE453923PESOS 


30574096215 


30685158341 



04001 022885 M 


PE816710PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 023700W 


PE817261 PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 023992 M 


PE817515PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 024525 F 


PE817936PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001024529J 


PE817935PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 0261 57X 


PE818967PESOS 


30707053972 


30500064478 


0400 10261 59 K 


PE818968PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 029440G 


PE821579PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 032750 E 


PE823933PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001032751 F 


PE823934PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 032752G 


PE823935PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 032753 H 


PE823932PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 033954 L 


PE824931 PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 033955 M 


PE824932PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 036243 F 


PE826571 PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001036521 E 


PE826827PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 036735 L 


PE827098PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 0397 14L 


PE829186PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001041139F 


PE830465PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 042550 D 


PE831230PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 042552 F 


PE831229PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 042945 L 


PE831769PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 042946 M 


PE831768PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 044466 L 


PE832938PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 044474 K 


PE832937PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 044666 N 


PE833158PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001045668Z 


PE833832PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 0483 12F 


PE835580PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 0483 14H 


PE835581 PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 048344 K 


PE835582PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 048346 M 


PE835579PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 048639 R 


PE836063PESOS 


30707053972 


30500064478 


04001 049366 P 


PE836584PESOS 


30707053972 


30500064478 


0300 1031 258 F 


PE364358PESOS 


30707059806 


33500057039 


03001 01 4966 M 


PE346513PESOS 


30707063331 


33500057039 


03001 01 6053 B 


PE347237PESOS 


30707063331 


33500057039 


03001 01 6426 F 


PE347989PESOS 


30707063331 


33500057039 


0300 101 7965 Y 


PE349496PESOS 


30707063331 


33500057039 


03001020849J 


PE352257PESOS 


30707063331 


33500057039 


0300 10281 73 H 


PE360834PESOS 


30707063331 


33500057039 


03001005539X 


PE334919 


30707066551 


33500057039 


0300101 3654 F 


PE345 131 PESOS 


30707066551 


33500057039 


03001 01 4003 R 


PE345132PESOS 


30707066551 


33500057039 


03001019265J 


PE350649PESOS 


30707066551 


33500057039 


03001030781 F 


PE425581 PESOS 


30707066551 


30685158341 


03001 030782G 


PE425580PESOS 


30707066551 


30685158341 


03001035789S 


PE429486PESOS 


30707066551 


30685158341 


0400 100 1660 A 


PE431890PESOS 


30707066551 


30685158341 


04001002298X 


PE432472PESOS 


30707066551 


30685158341 


0400 101 1596J 


PE438831 PESOS 


30707066551 


30685158341 


04001 01 5740 E 


PE441715PESOS 


30707066551 


30685158341 


0400 1021 942 F 


PE446669PESOS 


30707066551 


30685158341 


0400 10251 60 B 


PE449331 PESOS 


30707066551 


30685158341 


04001032773J 


PE454636PESOS 


30707066551 


30685158341 


04001037697T 


PE458382PESOS 


30707066551 


30685158341 


04001 037700 E 


PE458371 PESOS 


30707066551 


30685158341 


03001018601 C 


PE415896PESOS 


30707071156 


30685158341 


0400 10031 68 F 


PE432905PESOS 


30707071156 


30685158341 




0300100631 1U 


PE336169 


30707073752 


33500057039 


0300 10063 14A 


PE336168 


30707073752 


33500057039 


04001024096X 


PE817697PESOS 


30707073752 


30500064478 


03001025379M 


PE420740PESOS 


30707084665 


30685158341 


0400 101 9056X 


PE444583PESOS 


30707084746 


30685158341 


03001 029 155X 


PE1 554939 


30707088938 


3050003691 1 


03001008754K 


PE1551494 


30707119558 


3050003691 1 


0300101 1639G 


PE1 552048 


30707119558 


3050003691 1 


03001012351V 


PE1552186 


30707119558 


3050003691 1 


03001014345D 


PE1 552530 


30707119558 


3050003691 1 


0400101 1912B 


PE151635PESOS 


30707119558 


30500043594 


0400 101 6257X 


PE442480PESOS 


30707119558 


30685158341 


04001026063E 


PE449845PESOS 


30707119558 


30685158341 


0300 101 3957L 


PE344963PESOS 


30707123849 


33500057039 


03001037380H 


PE369975PESOS 


30707123849 


33500057039 


04001 02 1557H 


PE391188PESOS 


30707123849 


33500057039 


03001037089N 


PE430092PESOS 


30707137467 


30685158341 


04001 002869 M 


PE432763PESOS 


30707137467 


30685158341 


04001043203W 


PE462527PESOS 


30707137467 


30685158341 


0400 10221 54B 


152002712001 


30707142975 


30500007539 


04001002307W 


PE34704PESOS 


30707143335 


30500049770 


03001037480X 


101285 


30707144587 


30500059709 


04001044228H 


PE409830PESOS 


30707147497 


33500057039 


0400 101 5340A 


PE1 557837 


30707152563 


3050003691 1 


03001016017B 


PE347411 PESOS 


30707160523 


33500057039 


03001016019D 


PE347409PESOS 


30707160523 


33500057039 


0400 101 5623E 


PE386741 PESOS 


30707160523 


33500057039 


03001020539F 


PE417304PESOS 


30707174311 


30685158341 


03001021081V 


PE417995PESOS 


30707174311 


30685158341 


03001021410R 


PE418159PESOS 


30707174311 


30685158341 


04001004207A 


PE373893PESOS 


30707181318 


33500057039 


03001000661W 


PE328560 


30707184015 


33500057039 


04001004899R 


PE12165PESOS 


30707193294 


30500057102 


04001004903D 


PE12163PESOS 


30707193294 


30500057102 


04001004907H 


PE12164PESOS 


30707193294 


30500057102 


0400 1021 788 N 


PE815903PESOS 


30707198423 


30500064478 


04001022349H 


PE816357PESOS 


30707198423 


30500064478 


04001031751 E 


PE823280PESOS 


30707198423 


30500064478 


03001037620E 


PE370808PESOS 


30707211845 


33500057039 


03001019262G 


PE350418PESOS 


30707212213 


33500057039 


03001024367X 


PE356475PESOS 


30707212213 


33500057039 


03001029290X 


PE361113PESOS 


30707212213 


33500057039 


04001 01 2976 M 


PE383594PESOS 


30707212213 


33500057039 


04001020534B 


PE390297PESOS 


30707212213 


33500057039 


04001034600A 


PE4574PESOS 


30707212213 


30500055053 


04001034603D 


PE4575PESOS 


30707212213 


30500055053 


0400 101 58 19L 


PE386719PESOS 


30707223436 


33500057039 


0300 101 4653F 


PE346195PESOS 


30707237755 


30685158341 


0300 101 4655H 


PE346196PESOS 


30707237755 


33500057039 


030010221 15U 


PE353988PESOS 


30707237755 


33500057039 


03001026655K 


PE359345PESOS 


30707237755 


33500057039 


0300 1026731 F 


PE359344PESOS 


30707237755 


33500057039 


0300 10360 15B 


PE369102PESOS 


30707237755 


33500057039 


04001014915H 


PE385915PESOS 


30707237755 


33500057039 


04001 03 1035W 


PE398577PESOS 


30707237755 


33500057039 


04001034869R 


PE401499PESOS 


30707237755 


33500057039 


040010361 19H 


PE402702PESOS 


30707237755 


33500057039 


04001040191 C 


PE406233PESOS 


30707237755 


33500057039 



04001031814E 


PE45 3928 PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001031815F 


PE453925 PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001031817H 


PE453926 PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001034090D 


PE455449 PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001034091 E 


PE455450 PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001034941X 


PE456370 PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001034944L 


PE456369 PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001038355L 


PE458387 PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001038357N 


PE458417PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001038365M 


PE458388 PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001038366N 


PE458385PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001038370X 


PE458416PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001038372K 


PE458386 PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001047564N 


PE466142PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001048219L 


PE466739 PESOS 


30574096215 


30685158341 


04001014772X 


PE385320 PESOS 


30574564367 


33500057039 


03001022678L 


PE354906PESOS 


30574700961 


33500057039 


04001028410C 


PE3475PESOS 


30574875796 


30500055053 


03001019541G 


PE351237PESOS 


30575819741 


33500057039 


03001 020 190V 


PE351632PESOS 


30575819741 


33500057039 


03001 020 192A 


PE351633 PESOS 


30575819741 


33500057039 


03001024483H 


PE355856 PESOS 


30575819741 


33500057039 


03001024552E 


PE356271 PESOS 


30575819741 


33500057039 


04001011338D 


PE382564 PESOS 


30575819741 


33500057039 


040010 15250A 


PE386353PESOS 


30575819741 


33500057039 


04001020165B 


PE390304PESOS 


30575819741 


33500057039 


04001024759Y 


PE39 3892 PESOS 


30575819741 


33500057039 


04001034146F 


PE401204 PESOS 


30575819741 


33500057039 


04001039481M 


PE405685 PESOS 


30575819741 


33500057039 


04001041407D 


PE407164 PESOS 


30575819741 


33500057039 


04001042224B 


PE407745PESOS 


30575819741 


33500057039 


03001023872X 


PE608202 PESOS 


30576154646 


30500031960 


04001020824D 


PE609700 PESOS 


30576154646 


30500031960 


03001012426B 


1552192 


30576981402 


30500036911 


04001040564G 


101002902101 


30577338872 


30500007539 


04001009928P 


PE806480 PESOS 


30577546777 


30500064478 


04001011331T 


PE381874PESOS 


30577881606 


33500057039 


04001033313A 


PE400134PESOS 


30577881606 


33500057039 


0400103331 5C 


PE400135PESOS 


30577881606 


33500057039 


03001000493C 


PE400320 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001000494D 


PE400319PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001001012N 


PE400526 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001001875H 


PE401180 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001002016S 


PE40 1248 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001002026T 


PE40 1247 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001002027U 


PE401250 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001002028V 


PE401249 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001002058B 


PE401300 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001002059C 


PE401301 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001002358E 


PE40 1640 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001002359F 


PE40 1643 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001002360U 


PE401641 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001 00236 1V 


PE40 1642 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001002362W 


PE40 1639 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001003157C 


PE402103PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001005182C 


PE40 3999 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001005183D 


PE404001 PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001005184E 


PE404000 PESOS 


30578036071 


30620833173 



04001 0441 28G 


PE409675PESOS 


30707237755 


33500057039 


04001 045860 K 


PE411333PESOS 


30707237755 


33500057039 


03001004120Z 


PE44614PESOS 


30707239979 


30707201882 


04001007373H 


PE435668PESOS 


30707241337 


30685158341 


03001002218W 


PE330466 


30707245790 


33500057039 


03001012208W 


PE343558PESOS 


30707245790 


33500057039 


03001016409G 


PE347739PESOS 


30707245790 


33500057039 


0400101 7655 L 


PE388492PESOS 


30707245790 


33500057039 


04001 029048 K 


PE3623PESOS 


30707245790 


30500055053 


03001032489M 


PE365707PESOS 


30707246983 


33500057039 


03001013295G 


PE344730PESOS 


30707251995 


33500057039 


03001025410V 


PE421435PESOS 


30707262075 


30685158341 


03001 01 4982 K 


PE346466PESOS 


30707264035 


33500057039 


03001 022673G 


PE354737PESOS 


30707264035 


33500057039 


03001 022674 H 


PE354738PESOS 


30707264035 


33500057039 


03001022675X 


PE354739PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001007754K 


PE378915PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001008214C 


PE379684PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001 00821 5D 


PE379681 PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001012054W 


PE382740PESOS 


30707264035 


33500057039 


0400 101 3396J 


PE384113PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001014293G 


PE385360PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001 01 5209 E 


PE386234PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001015445G 


PE386470PESOS 


30707264035 


33500057039 


0400101 5635 H 


PE386745PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001025209F 


PE394077PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001 02521 0U 


PE394076PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001027855Y 


PE396268PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001029815M 


PE398002PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001 032700W 


PE400110PESOS 


30707264035 


33500057039 


04001007188L 


PE49477PESOS 


30707265058 


30707201882 


03001 030958 L 


PE364101PESOS 


30707270159 


33500057039 


04001038208X 


PE404609PESOS 


30707270159 


33500057039 


03001006518G 


PE45182PESOS 


30707272712 


30707201882 


04001 006472G 


PE12343PESOS 


30707278168 


30500057102 


04001037034E 


PE1 560357 


30707279369 


30500036911 


0300 1001 932 B 


PE401458PESOS 


30707280618 


30620833173 


0300 1002831 A 


PE401938PESOS 


30707280618 


30620833173 


04001002671 D 


PE432679PESOS 


30707280618 


30685158341 


04001 005957 N 


PE434983PESOS 


30707280618 


30685158341 


04001042321W 


PE462049PESOS 


30707280618 


30685158341 


04001 002259 F 


PE373071 PESOS 


30707281533 


33500057039 


04001007178K 


PE804286PESOS 


30707281533 


30500064478 


04001014118C 


PE810019PESOS 


30707281533 


30500064478 


04001 044400W 


PE832847PESOS 


30707281533 


30500064478 


03001002994K 


PE767294PESOS 


30707282122 


30500064478 


03001014972J 


PE778955PESOS 


30707282122 


30500064478 


03001012451W 


PE343638PESOS 


30707283749 


33500057039 


03001 01 2685X 


PE344078PESOS 


30707283749 


33500057039 


04001004782X 


PE375638PESOS 


30707283749 


33500057039 


03001033934X 


PE11263PESOS 


30707291024 


30500057102 


04001001717D 


PE11896PESOS 


30707291024 


30500057102 


04001007492J 


PE12441PESOS 


30707291024 


30500057102 


04001 01 8230 B 


PE13480PESOS 


30707291024 


30500057102 


04001026371G 


PE14124PESOS 


30707291024 


30500057102 


04001 03421 8F 


PE14723PESOS 


30707291024 


30500057102 


04001036277M 


PE14874PESOS 


30707291024 


30500057102 


0400 1036279 Y 


PE14875PESOS 


30707291024 


30500057102 



03001 0051 85F 


PE403998PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001 00571 7G 


PE404456PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001 00571 8H 


PE404459PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001 005720A 


PE404457PESOS 


30578036071 


30620833173 


03001 006847L 


PE405518PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 006848M 


PE405516PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 010062S 


PE408493PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 010792F 


PE4091 41 PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 010796J 


PE409 142 PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 01080 3V 


PE409143PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 01 1804A 


PE410096PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001012104R 


PE410390PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001012105S 


PE410378PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 01 2326A 


PE410393PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001013636F 


PE411837PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001013706D 


PE412049PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001013878N 


PE412163PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001014341W 


PE412365PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 014479L 


PE412456PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 016002S 


PE413783PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001016273F 


PE414205PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 016568M 


PE414364PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001016569N 


PE414363PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 016654X 


PE414549PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 017705G 


PE415423PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001018159K 


PE415676PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 018924K 


PE416197PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 018926M 


PE416198PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 019702F 


PE416827PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 019706J 


PE416828PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 020590C 


PE417614PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 02059 1D 


PE417424PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 0221 70V 


PE418950PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 022753F 


PE419333PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 023444D 


PE419917PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 024372E 


PE420818PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 024846K 


PE421128PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 024847L 


PE420998PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 0251 65F 


PE421391 PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001025166G 


PE421392PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 025385J 


PE420754PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 025834X 


PE421771 PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 025982M 


PE421859PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 025987R 


PE421156PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 02645 1E 


PE422418PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 026452F 


PE422361 PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 028203B 


PE423711 PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 028204C 


PE423712PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 028269N 


PE423709PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 028270F 


PE423710PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 0288 19Y 


PE424199PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 02882 1H 


PE424201 PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 028823J 


PE424200PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 029580K 


PE424857PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 029582M 


PE424858PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 0301 74B 


PE425157PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001030176D 


PE425158PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001 030345B 


PE425252PESOS 


30578036071 


30685158341 



04001044275J 


PE15585 


30707291024 


30500057102 


03001000733W 


PE328322 


30707291954 


33500057039 


03001003086D 


PE331144 


30707291954 


33500057039 


03001 00556 1D 


PE334352 


30707291954 


33500057039 


03001007841 G 


PE338067PESOS 


30707291954 


33500057039 


03001 008972 M 


PE338566PESOS 


30707291954 


33500057039 


0300101 1536C 


PE342555PESOS 


30707291954 


33500057039 


03001015818J 


PE347240PESOS 


30707291954 


33500057039 


0300 101 5820C 


PE4347239PESOS 


30707291954 


33500057039 


0300101 7500W 


PE348361 PESOS 


30707291954 


33500057039 


0300 101 8099N 


PE349293PESOS 


30707291954 


33500057039 


0300 101 9723X 


PE350701 PESOS 


30707291954 


33500057039 


03001021741 B 


PE351477PESOS 


30707291954 


33500057039 


03001022794K 


PE353103PESOS 


30707291954 


33500057039 


03001024894N 


PE357400PESOS 


30707291954 


33500057039 


03001026578Y 


PE358785PESOS 


30707291954 


33500057039 


03001031013R 


PE363948PESOS 


30707293736 


33500057039 


03001 03 1800V 


PE364790PESOS 


30707293736 


33500057039 


03001035270D 


PE368565PESOS 


30707293736 


33500057039 


03001018134D 


PE349554PESOS 


30707297154 


33500057039 


03001018135E 


PE349517PESOS 


30707297154 


33500057039 


03001026230W 


PE358127PESOS 


30707297154 


33500057039 


0300 1026231 A 


PE358129PESOS 


30707297154 


33500057039 


03001026308F 


PE358131PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001000845E 


PE371301PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001000846F 


PE371612PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001003933F 


PE374571 PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001004208B 


PE374934PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001004558J 


PE375081 PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001005340W 


PE376083PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001006626H 


PE377290PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001009539N 


PE380950PESOS 


30707297154 


33500057039 


0400101 1298X 


PE382301 PESOS 


30707297154 


33500057039 


0400 101 3050T 


PE384190PESOS 


30707297154 


33500057039 


0400 101 41 56E 


PE383923PESOS 


30707297154 


33500057039 


0400 101 421 OS 


PE384817PESOS 


30707297154 


33500057039 


0400 101 4494 J 


PE384007PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001016012U 


PE386494PESOS 


30707297154 


33500057039 


0400 101 8263H 


PE388707PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001019916N 


PE389883PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001022048D 


PE2158PESOS 


30707297154 


30500055053 


04001025569Y 


PE2694PESOS 


30707297154 


30500055053 


0400 1025691 K 


PE2696PESOS 


30707297154 


30500055053 


04001029202C 


PE3546PESOS 


30707297154 


30500055053 


04001030564F 


PE3860PESOS 


30707297154 


30500055053 


0400103161 1W 


PE399299PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001032425D 


PE4276PESOS 


30707297154 


30500055053 


04001037038X 


PE5328PESOS 


30707297154 


30500055053 


04001040309D 


PE6217PESOS 


30707297154 


30500055053 


04001040350W 


PE6216PESOS 


30707297154 


30500055053 


04001040756J 


PE406618PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001040758L 


PE406611 PESOS 


30707297154 


33500057039 


04001043784N 


PE7209PESOS 


30707297154 


30500055053 


0400 10451 80 F 


PE7586PESOS 


30707297154 


30500055053 


04001036320B 


PE402899PESOS 


30707306285 


33500057039 


03001000284A 


PE327863 


30707313273 


33500057039 


0300 101 2709F 


PE1552143 


30707331530 


3050003691 1 


0400 1045301 A 


PE153821 


30707338977 


30500043594 
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03001 03 1075C 


PE425815PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001031 776K 


PE426656PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001031 777L 


PE426518PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001031 778M 


PE426655PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001031 779N 


PE426649PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001031 780F 


PE426648PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001031 781G 


PE426519PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001031961G 


PE426726PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001032135A 


PE426881 PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001032463E 


PE426977PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001032899R 


PE427347PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001032980X 


PE427346PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001033545G 


PE427912PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001033593J 


PE428023PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001033594K 


PE428022PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001035370E 


PE429238PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001035371F 


PE429235PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001035372G 


PE429234PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001035375J 


PE429237PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001035377L 


PE429236PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001036135E 


PE429654PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001036 137G 


PE429653PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001036139X 


PE429652PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001036637L 


PE430073PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001037404E 


PE430636PESOS 


30578036071 


30685158341 


03001037612F 


PE430762PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001001 156A 


PE431698PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001001 157B 


PE431730PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001001 158C 


PE431703PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001001 159D 


PE431697PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001001 160S 


PE431701 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001001 161T 


PE431699PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001001 162U 


PE431700PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 00204 1R 


PE432220PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001002042S 


PE432223PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001002043T 


PE432221 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001002044U 


PE432225PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001002045V 


PE432222PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001002047A 


PE432224PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001002223T 


PE432269PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001003050S 


PE432945PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400 10 0305 1T 


PE432946PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001003052U 


PE432948PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001003053V 


PE432949PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001003054W 


PE432950PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001003698N 


PE433253PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400 10 03699 Y 


PE433252PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001004324A 


PE433624PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001004325B 


PE433625PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 004 326C 


PE433626PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400100531 1U 


PE434327PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001005312V 


PE434329PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400100531 3W 


PE434331 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001006 167H 


PE435058PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001006168X 


PE435011 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001006169J 


PE435012PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001006291F 


PE435253PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001007181E 


PE435737PESOS 


30578036071 


30685158341 




04001 0071 82F 


PE435738PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001007183G 


PE435739PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 007589Z 


PE435911 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 007592K 


PE435914PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 007593L 


PE435913PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 007596Y 


PE435912PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 007598Z 


PE435910PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 008584M 


PE436688PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 008585N 


PE436687PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 008587P 


PE436689PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 008589R 


PE436686PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 008590J 


PE436685PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 00859 1K 


PE436684PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 009258L 


PE437266PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 009260E 


PE437268PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 00926 1F 


PE437267PESOS 


30578036071 


30685158341 


040010 101 64W 


PE438120PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001010165A 


PE438119PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001010168D 


PE438117PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001010169E 


PE438118PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 0101 72V 


PE438121 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001011097F 


PE438585PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400101 1098G 


PE438581 PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400101 1099H 


PE438584PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001011100N 


PE438579PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001011101Y 


PE438583PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001011 102P 


PE436690PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001012364D 


PE439668PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001012367G 


PE439665PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 01 2369X 


PE439667PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 01 2370A 


PE439664PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001012599N 


PE439666PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001013317C 


PE440438PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001013318D 


PE440437PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 01 3320T 


PE440436PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 01 3322V 


PE440435PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 01 3553E 


PE440585PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 014243B 


PE440995PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001014244C 


PE440994PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001014245D 


PE440991 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 014246E 


PE440990PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001014248G 


PE440992PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001014249H 


PE440993PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001014340W 


PE441073PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 014342B 


PE441102PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 014568L 


PE44 1246 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 014569M 


PE441168PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001015146E 


PE441873PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001015148G 


PE441874PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001015149H 


PE441872PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001015151A 


PE441877PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001015152B 


PE441876PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001015155E 


PE44 1844 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001015157G 


PE441878PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001015159X 


PE441875PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001015160A 


PE441879PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001016274H 


PE442415PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 016276J 


PE442418PESOS 


30578036071 


30685158341 



03001 01 4407C 


PE412271PESOS 


30707362819 


30620833173 


03001 0054 34C 


PE334391 


30707363378 


33500057039 


03001 007084F 


PE337023PESOS 


30707363378 


33500057039 


03001 01 6236E 


PE347754PESOS 


30707363378 


33500057039 


03001016277J 


PE347747PESOS 


30707363378 


33500057039 


04001 002267E 


PE373112PESOS 


30707363378 


33500057039 


04001005998S 


PE376866PESOS 


30707363378 


33500057039 


04001 00 1836F 


PE372828PESOS 


30707373934 


33500057039 


03001 025738L 


PE47484PESOS 


30707375910 


30707201882 


04001 005345E 


PE434209PESOS 


30707386467 


30685158341 


04001 0068 16X 


PE435407PESOS 


30707386467 


30685158341 


04001 0084 38K 


PE436648PESOS 


30707386467 


30685158341 


04001 0094 56L 


PE437534PESOS 


30707386467 


30685158341 


0400101 1492E 


PE438653PESOS 


30707386467 


30685158341 


04001 01 79 78T 


PE443840PESOS 


30707386467 


30685158341 


04001 01 9530F 


PE444696PESOS 


30707386467 


30685158341 


03001 01 90 39X 


532419 


30707388214 


30518919349 


03001 006393H 


PE45110PESOS 


30707398864 


30707201882 


04001 02 3669 N 


PE393114PESOS 


30707400133 


33500057039 


0400101 71 25D 


PE387930PESOS 


30707401016 


33500057039 


0400101 71 29H 


PE387929PESOS 


30707401016 


33500057039 


04001 033389N 


PE400271PESOS 


30707401016 


33500057039 


04001034293X 


PE400272PESOS 


30707401016 


33500057039 


04001 0399 12L 


PE404284PESOS 


30707401016 


33500057039 


04001 0399 15Y 


PE405567PESOS 


30707401016 


33500057039 


04001 04 7795T 


PE413083PESOS 


30707401016 


33500057039 


04001 047796U 


PE410873PESOS 


30707401016 


33500057039 


04001 0061 92F 


PE377138PESOS 


30707409483 


33500057039 


04001 0222 34A 


PE392048PESOS 


30707409483 


33500057039 


0300101 0397G 


PE341071PESOS 


30707413588 


33500057039 


04001 002320R 


PE373113PESOS 


30707413588 


33500057039 


03001 01 6726X 


PE1 552890 


30707416013 


3050003691 1 


0300101 7940H 


PE1 553067 


30707416013 


3050003691 1 


03001 01 0082U 


PE341064PESOS 


30707424423 


33500057039 


03001 01 0083V 


PE341066PESOS 


30707424423 


33500057039 


03001010131P 


PE341068PESOS 


30707424423 


33500057039 


030010101 32Z 


PE341065PESOS 


30707424423 


33500057039 


04001 01 03 34V 


PE381534PESOS 


30707425454 


33500057039 


04001040797Y 


PE405826PESOS 


30707425454 


33500057039 


03001003618E 


PE1 550343 


30707426671 


3050003691 1 


0300101 3712A 


PE1552414 


30707426671 


3050003691 1 


03001024671 G 


PE1 554276 


30707426671 


3050003691 1 


03001 036240B 


PE1 555908 


30707426671 


3050003691 1 


04001 047377P 


PE8134PESOS 


30707432558 


30500055053 


04001 048097P 


PE8315PESOS 


30707432558 


30500055053 


04001048098Z 


PE8317PESOS 


30707432558 


30500055053 


03001 034526G 


PE367733PESOS 


30707441727 


33500057039 


04001 01 0965X 


PE382010PESOS 


30707441727 


33500057039 


04001 028493N 


PE396050PESOS 


30707441727 


33500057039 


0400101 7759Z 


PE388446PESOS 


30707441956 


33500057039 


04001 0204 74E 


PE445363PESOS 


30707443665 


30685158341 


04001007501A 


PE378160PESOS 


30707446125 


33500057039 


03001 004373D 


PE333270 


30707448756 


33500057039 


03001 004374E 


PE333269 


30707448756 


33500057039 


0400101 3624D 


PE384684PESOS 


30707450394 


33500057039 


040010141 27C 


PE385422PESOS 


30707450394 


33500057039 


04001040269X 


PE460179PESOS 


30707450394 


30685158341 


03001 028779T 


791126 


30707456716 


30500064478 




03001003625C 


PE332322 


30707467351 


33500057039 


03001008303A 


PE338687PESOS 


30707467351 


33500057039 


0400101 1294E 


PE382555PESOS 


30707467351 


33500057039 


0300 101 8978T 


PE27-144PESOS 


30707467866 


30500050310 


03001019601 D 


PE27146PESOS 


30707467866 


30500050310 


04001 00 1908F 


PE372837PESOS 


30707478035 


33500057039 


04001005297K 


PE376030PESOS 


30707478035 


33500057039 


04001008342E 


PE379371 PESOS 


30707478035 


33500057039 


04001008882N 


PE380393PESOS 


30707478035 


33500057039 


0400 101 8304D 


PE388809PESOS 


30707478035 


33500057039 


04001 020896 M 


PE390829PESOS 


30707478035 


33500057039 


04001034834J 


PE4816PESOS 


30707478035 


30500055053 


04001040252A 


PE406256PESOS 


30707478035 


33500057039 


04001044725J 


PE409785PESOS 


30707478035 


33500057039 


0400 101 0659X 


PE438367PESOS 


30707478647 


30685158341 


04001 01 41 06W 


PE440795PESOS 


30707478647 


30685158341 


0400 10291 74K 


PE452097PESOS 


30707478647 


30685158341 


04001 03052 1V 


PE453218PESOS 


30707489398 


30685158341 


0300 1 03 16 78 L 


PE364564PESOS 


30707496629 


33500057039 


03001032022S 


PE365006PESOS 


30707496629 


33500057039 


03001032023T 


PE365007PESOS 


30707496629 


33500057039 


03001034178J 


PE367136PESOS 


30707496629 


33500057039 


03001037058J 


PE370171PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001 00 1048A 


PE371937PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001 00 1300Y 


PE372227PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400 1004 162 A 


PE374777PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001 004975 M 


PE375524PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001006090C 


PE376755PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400100671 1C 


PE377352PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400101 2306W 


PE383110PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400 101 3371 C 


PE384096PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400 101 3372D 


PE384095PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400 101 3373E 


PE384093PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001018410B 


PE388505PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400 101 9646N 


PE389814PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001 02 1278H 


PE391159PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400 10241 28E 


PE393328PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001025886Z 


PE394585PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001026093H 


PE394812PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001029485P 


PE397621 PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400 1030471 C 


PE398346PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400 1031 745H 


PE399064PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400 1032781 X 


PE399691 PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400 10341 90E 


PE401250PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001036399R 


PE402833PESOS 


30707496629 


33500057039 


0400104161 1A 


PE407292PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001041612B 


PE407290PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001042069X 


PE407906PESOS 


30707496629 


33500057039 


04001042072C 


PE407899PESOS 


30707496629 


33500057039 


03001021032R 


PE352703PESOS 


30707501525 


33500057039 


04001 02444 1C 


PE393574PESOS 


30707501525 


33500057039 


04001026327H 


PE394923PESOS 


30707501525 


33500057039 


0400 1000 3 38 B 


PE371395PESOS 


30707507833 


33500057039 


0400 101 5208D 


PE386231 PESOS 


30707508805 


33500057039 


0400 101 6350C 


PE387366PESOS 


30707510192 


33500057039 


04001037433H 


PE458295PESOS 


30707510729 


30685158341 


04001039647Z 


PE52669PESOS 


30707511350 


30707201882 


04001048608N 


PE466911 PESOS 


30707522778 


30685158341 



04001016278L 


PE442416PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001016280E 


PE442417PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 016285J 


PE442414PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001017096K 


PE443284PESOS 


30578036071 


30685158341 


040010171 14B 


PE442514PESOS 


30578036071 


30685158341 


040010171 16D 


PE442512PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001017123B 


PE442513PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001017131A 


PE442515PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001017132B 


PE442511 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001017133C 


PE443285 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 01 71 46G 


PE443280 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 01 71 48X 


PE443283PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001017150B 


PE443282PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 017224D 


PE443357PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001017226F 


PE443358PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 01 7586Y 


PE443639PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001017587P 


PE443638 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 01 7588Z 


PE443640 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001017893P 


PE443794PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 01 7894Z 


PE443793 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 01 7905J 


PE443792 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001017907L 


PE443790PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 017909N 


PE443789PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400101791 1G 


PE443791 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001018267L 


PE443815PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001019191X 


PE444722 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001019192J 


PE444723PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 0191 94L 


PE444724PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001019196N 


PE444725 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001020574F 


PE445487PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001021086E 


PE446211 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 021 088G 


PE446210PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001021 090W 


PE446213PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001021092B 


PE446217PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001021094D 


PE446215PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001021857K 


PE446216PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001024646J 


PE446214PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001036815K 


PE457677 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001036841J 


PE30578036071 


30578036071 


30685158341 


04001037688T 


PE458317PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 037689U 


PE458318PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001037691 N 


PE458319PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001037693P 


PE458314PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400103771 7M 


PE458315PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001037718N 


PE458316PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001038227J 


PE458708PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001038910X 


PE459437PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400103891 U 


PE459438 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001038913L 


PE459439 PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400103891 5N 


PE459440PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 04056 1D 


PE460245PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001040566X 


PE460246 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001040567J 


PE460247PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001040568K 


PE460248 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 040570D 


PE460249 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001040572F 


PE460244PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 040573G 


PE460243PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001041445F 


PE461561 PESOS 


30578036071 


30685158341 




04001 04 1447H 


PE461562PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 041 448X 


PE461560PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400 1041 449 J 


PE461563PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001041451C 


PE461559PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 04 1452D 


PE461564PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 041 454F 


PE461558PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001042675L 


PE462454PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001042676M 


PE462456PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001042677N 


PE462457PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001042678Y 


PE462455PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001043893Y 


PE463099PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001043894P 


PE463096PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001043895Z 


PE463120PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001043896R 


PE463121 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001043897S 


PE463097PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001043898T 


PE463098PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 045 358M 


PE464034PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001045362H 


PE464033PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001045365K 


PE464032PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001045685P 


PE464777PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400 10461 31 C 


PE465030PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001046339M 


PE465057PESOS 


30578036071 


30685158341 


0400 1046 34 3 H 


PE465056PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 046 349N 


PE465055PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 046 352H 


PE465058PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 0471 35H 


PE465689PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001047702H 


PE466138PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001047704J 


PE466139PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 04831 9M 


PE466714PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 048321 F 


PE466711 PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001048324X 


PE466710PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001048327L 


PE466715PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001048328M 


PE466713PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001 048331 G 


PE466712PESOS 


30578036071 


30685158341 


04001010481B 


PE806731 PESOS 


30578204713 


30500064478 


04001006393X 


PE12295PESOS 


30578379475 


30500057102 


0400101 1923D 


PE12848PESOS 


30578379475 


30500057102 


04001 01 5205A 


PE13218PESOS 


30578379475 


30500057102 


04001018161E 


PE13455PESOS 


30578379475 


30500057102 


04001025972M 


PE14068PESOS 


30578379475 


30500057102 


04001032920D 


PE14639PESOS 


30578379475 


30500057102 


04001035489Z 


PE14824PESOS 


30578379475 


30500057102 


04001 04898 1R 


PE16023PESOS 


30578379475 


30500057102 


04001016388N 


PE387553PESOS 


30578959781 


33500057039 


03001037462X 


PE430526PESOS 


30579032606 


30685158341 


03001001 156W 


PE1 549889 


30579073167 


30500036911 


03001 00 1998N 


PE1550064 


30579073167 


30500036911 


03001002002N 


PE1550065 


30579073167 


30500036911 


03001002157B 


PE1550085 


30579073167 


30500036911 


03001009859R 


PE1551707 


30579073167 


30500036911 


03001 01 8097L 


PE1553120 


30579073167 


30500036911 


03001 02707 1D 


PE1554689 


30579073167 


30500036911 


04001 01 7956P 


PE1558139 


30579073167 


30500036911 


04001 02022 1R 


PE1558420 


30579073167 


30500036911 


04001023059G 


PE1558769 


30579073167 


30500036911 


04001024974N 


PE1558999 


30579073167 


30500036911 


04001035597Z 


PE552697PESOS 


30579073167 


30518919349 


0400 10 3658 3 M 


PE552928PESOS 


30579073167 


30518919349 



03001033618H 


PE795113PESOS 


30707535071 


30500064478 


04001 006796 P 


PE803877PESOS 


30707535071 


30500064478 


04001006797Z 


PE803874PESOS 


30707535071 


30500064478 


04001 006798 R 


PE803876PESOS 


30707535071 


30500064478 


04001006799S 


PE803875PESOS 


30707535071 


30500064478 


0400 10271 40 B 


PE819642PESOS 


30707535071 


30500064478 


0400 10271 42 D 


PE819643PESOS 


30707535071 


30500064478 


04001033241 A 


PE824114PESOS 


30707535071 


30500064478 


04001033243C 


PE824113PESOS 


30707535071 


30500064478 


04001038714K 


PE828267PESOS 


30707535071 


30500064478 


04001 0387 16M 


PE828268PESOS 


30707535071 


30500064478 


03001000017R 


PE327775 


30707535608 


33500057039 


03001000018S 


PE327819 


30707535608 


33500057039 


03001000349C 


PE764809PESOS 


30707535608 


30500064478 


03001000351 S 


PE764808PESOS 


30707535608 


30500064478 


03001003736F 


PE332304 


30707535608 


33500057039 


03001005634E 


PE770105PESOS 


30707535608 


30500064478 


03001005753G 


PE335030 


30707535608 


33500057039 


03001006333B 


PE770752PESOS 


30707535608 


30500064478 


0300 10071 54 D 


PE337223PESOS 


30707535608 


33500057039 


03001008095X 


PE338198PESOS 


30707535608 


33500057039 


03001008844K 


PE773203PESOS 


30707535608 


30500064478 


04001026699T 


PE819565PESOS 


30707536582 


30500064478 


04001028187N 


PE396263PESOS 


30707537589 


33500057039 


04001 044895 R 


PE410304PESOS 


30707542477 


33500057039 


03001009502C 


PE338416PESOS 


30707543783 


33500057039 


03001000426V 


PE328363 


30707544712 


33500057039 


03001001282W 


PE329448 


30707544712 


33500057039 


03001001518B 


PE329683 


30707544712 


33500057039 


03001003877L 


PE332524 


30707544712 


33500057039 


030010231 72B 


PE354965PESOS 


30707544712 


33500057039 


03001027629M 


PE360278PESOS 


30707544712 


33500057039 


03001033667L 


PE366814PESOS 


30707544712 


33500057039 


04001002958L 


PE1 556472 


30707544712 


3050003691 1 


0400101 1050R 


PE1557393 


30707544712 


3050003691 1 


0400101 11 64A 


PE1557427 


30707544712 


3050003691 1 


04001017271 F 


PE 1558028 


30707544712 


3050003691 1 


04001017277L 


PE1 558067 


30707544712 


3050003691 1 


04001 023508 F 


PE1 558820 


30707544712 


3050003691 1 


04001025621 D 


PE1 559074 


30707544712 


3050003691 1 


04001027881 N 


PE 1559226 


30707544712 


3050003691 1 


04001009987U 


PE1557272 


30707550143 


3050003691 1 


03001021923D 


PE353659PESOS 


30707552030 


33500057039 


04001004727H 


PE375443PESOS 


30707552030 


33500057039 


04001032231 V 


PE399473PESOS 


30707552030 


33500057039 


04001033423C 


PE400438PESOS 


30707552030 


33500057039 


0300101 3655G 


PE345202PESOS 


30707553266 


33500057039 


0400102241 1U 


PE446918PESOS 


30707561870 


30685158341 


04001 022412V 


PE446917PESOS 


30707561870 


30685158341 


04001022788Y 


PE447253PESOS 


30707561870 


30685158341 


04001022789P 


PE447252PESOS 


30707561870 


30685158341 


04001 022790 H 


PE447251 PESOS 


30707561870 


30685158341 


04001023844X 


PE448240PESOS 


30707561870 


30685158341 


04001 044592 L 


PE463673PESOS 


30707561870 


30685158341 


04001044593M 


PE463672PESOS 


30707561870 


30685158341 


0400 1044595 Y 


PE463671 PESOS 


30707561870 


30685158341 


04001045958S 


PE464884PESOS 


30707561870 


30685158341 


04001 048448 P 


PE413111PESOS 


30707566856 


33500057039 




0400 10491 82 L 


PE413647PESOS 


30707566856 


33500057039 


0400 10491 84 N 


PE413890PESOS 


30707566856 


33500057039 


0400 10491 90 K 


PE413889PESOS 


30707566856 


33500057039 


04001049200C 


PE413883PESOS 


30707566856 


33500057039 


04001 049202 E 


PE413893PESOS 


30707566856 


33500057039 


03001000286C 


PE328135 


30707570020 


33500057039 


0300 1 00 11 37 V 


PE400650PESOS 


30707570136 


30620833173 


0300 1001 869 K 


PE400957PESOS 


30707570136 


30620833173 


03001002064V 


PE401304PESOS 


30707570136 


30620833173 


03001002489J 


PE401636PESOS 


30707570136 


30620833173 


03001 004536 E 


PE403059PESOS 


30707570136 


30620833173 


03001 006553 F 


PE405056PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001006958Y 


PE405628PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001007492X 


PE405796PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001 00749 3J 


PE406313PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001 00839 3J 


PE406888PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001 008394 K 


PE406889PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001010203P 


PE408256PESOS 


30707570136 


30685158341 


0300 101 06 14V 


PE409088PESOS 


30707570136 


30685158341 


0300101 1427B 


PE409533PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001012070T 


PE410351PESOS 


30707570136 


30620833173 


03001012071 U 


PE410350PESOS 


30707570136 


30620833173 


03001012081V 


PE410353PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001012824D 


PE410885PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001014005T 


PE411977PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001014746X 


PE412810PESOS 


30707570136 


30685158341 


030010 15962J 


PE413714PESOS 


30707570136 


30685158341 


0300 101 5964 L 


PE413715PESOS 


30707570136 


30685158341 


030010 16358J 


PE414310PESOS 


30707570136 


30620833173 


03001016359K 


PE414309PESOS 


30707570136 


30620833173 


03001016371 E 


PE414308PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001016868P 


PE414624PESOS 


30707570136 


30685158341 


0300101 7497Y 


PE415047PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001019240C 


PE416232PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001020498J 


PE417303PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001021382C 


PE418169PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001022408C 


PE418961PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001023047C 


PE419464PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001023366G 


PE419552PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001 023965 L 


PE420141PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001 024000 P 


PE420248PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001 024409 F 


PE420596PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001025389N 


PE421350PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001026564J 


PE421699PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001027698S 


PE422897PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001 028755 N 


PE423932PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001028758Z 


PE423982PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001029487Z 


PE424096PESOS 


30707570136 


30685158341 


0300 10300 12P 


PE425001PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001031589M 


PE425468PESOS 


30707570136 


30685158341 


0300 10341 94 H 


PE428431PESOSD 


30707570136 


30685158341 


0300 10352 18F 


PE428892PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001 036807 K 


PE429815PESOS 


30707570136 


30685158341 


03001037141C 


PE430400PESOS 


30707570136 


30685158341 


0400 10051 74 E 


PE434181PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001 006944 K 


PE435545PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001006946M 


PE435546PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001 007407 F 


PE435722PESOS 


30707570136 


30685158341 
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04001040905F 


PE554685PESOS 


30579073167 


30518919349 


03001014478K 


PE345988PESOS 


30579103163 


33500057039 


03001014724E 


PE346233PESOS 


30579103163 


33500057039 


03001024219E 


PE356572PESOS 


30579103163 


33500057039 


04001016262E 


PE387362PESOS 


30579103163 


33500057039 


04001023737J 


PE393045PESOS 


30579103163 


33500057039 


04001 02593 1H 


PE394485PESOS 


30579103163 


33500057039 


04001031807G 


PE399403PESOS 


30579103163 


33500057039 


04001 03294 1G 


PE400298PESOS 


30579103163 


33500057039 


04001038387Z 


PE404625PESOS 


30579103163 


33500057039 


04001 04 1244C 


PE407089PESOS 


30579103163 


33500057039 


04001041245D 


PE407088PESOS 


30579103163 


33500057039 


04001043357J 


PE408795PESOS 


30579573283 


33500057039 


04001048730J 


PE413874PESOS 


30579573283 


33500057039 


04001035080D 


PE825718PESOS 


30580111315 


30500064478 


04001034337H 


PE 1559824 


30580163412 


30500036911 


04001047606K 


PE8133PESOS 


30580208327 


30500055053 


04001049101C 


PE467123PESOS 


30580294339 


30685158341 


04001032732E 


PE18391PESOS 


30580312019 


30500035788 


03001000608A 


PE 1549809 


30580446457 


30500036911 


0400101 2878N 


PE1557573 


30580446457 


30500036911 


03001036895R 


PE797630PESOS 


30580523508 


30500064478 


04001020895L 


PE815221 PESOS 


30580523508 


30500064478 


03001003114S 


PE331648 


30580528933 


33500057039 


03001006431A 


PE335982 


30580528933 


33500057039 


03001010073U 


PE340846PESOS 


30580528933 


33500057039 


0300101 1634B 


PE342870PESOS 


30580528933 


33500057039 


03001013370A 


PE344789PESOS 


30580528933 


33500057039 


03001014229E 


PE345334PESOS 


30580528933 


33500057039 


03001015415C 


PE347061 PESOS 


30580528933 


33500057039 


03001019388P 


PE350721 PESOS 


30580528933 


33500057039 


0300102391 5G 


PE356141PESOS 


30580528933 


33500057039 


03001032460B 


PE364419PESOS 


30580528933 


33500057039 


04001045665N 


PE410945PESOS 


30580528933 


33500057039 


04001045666Y 


PE410946PESOS 


30580528933 


33500057039 


03001009538L 


PE340095PESOS 


30580657490 


33500057039 


03001002584F 


PE1550180 


30580762790 


30500036911 


04001045507X 


PE1561324 


30580762790 


30500036911 


04001 030874 J 


PE398698PESOS 


30581337090 


33500057039 


03001 0235 10U 


PE786018PESOS 


30581784011 


30500064478 


0300102351 1V 


PE786017PESOS 


30581784011 


30500064478 


03001023856K 


PE786195PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001023862H 


PE786194PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001023863X 


PE786190PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001023865K 


PE786192PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001023866L 


PE786196PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001023879P 


PE786191 PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001026720D 


PE788854PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001026721E 


PE788852PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001030483E 


PE792227PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001030485G 


PE792172PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001030493F 


PE792168PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001030495H 


PE792169PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001030499L 


PE7921 71 PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001030503U 


PE792170PESOS 


30582020767 


30500064478 


03001030505W 


PE792228PESOS 


30582020767 


30500064478 


04001034179L 


PE824626PESOS 


30582020767 


30500064478 


04001030984L 


PE14482PESOS 


30582081596 


30500057102 




04001 047247L 


101002967501 


30582553609 


30500007539 


04001 0491 38M 


PE836527PESOS 


30582595840 


30500064478 


04001 0491 40F 


PE835717PESOS 


30582595840 


30500064478 


04001 023507E 


PE17347PESOS 


30582911335 


30500035788 


03001 0006 17A 


PE765154PESOS 


30583540500 


30500064478 


0400 104259 2 J 


PE 153587 


30583933650 


30500043594 


04001045210W 


PE833194PESOS 


30584075879 


30500064478 


03001 027974P 


PE361058PESOS 


30584538321 


33500057039 


03001 02860 1D 


PE361705PESOS 


30584538321 


33500057039 


03001 030323U 


PE363403PESOS 


30584538321 


33500057039 


03001 030878M 


PE363665PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001 00514 1V 


PE375867PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001 009045F 


PE380478PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001014505C 


PE385719PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001014506D 


PE385720PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001 016279M 


PE387359PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001017174H 


PE388080PESOS 


30584538321 


33500057039 


0400101851 1D 


PE388931 PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001 018664M 


PE389281 PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001 023476J 


PE392694PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001 029 36 7Y 


PE396920PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001 030386H 


PE3853PESOS 


30584538321 


30500055053 


04001 033663X 


PE400735PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001 037820H 


PE404266PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001 038874R 


PE405166PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001 040284F 


PE4064 30 PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001 045284K 


PE410569PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001 045285L 


PE410824PESOS 


30584538321 


33500057039 


04001033015W 


PE824257PESOS 


30584620389 


30500064478 


04001 034200T 


PE824786PESOS 


30584620389 


30500064478 


04001 03621 9X 


PE826202PESOS 


30584620389 


30500064478 


04001 043393J 


PE832205PESOS 


30584620389 


30500064478 


04001 0441 18F 


PE832742PESOS 


30584620389 


30500064478 


03001 021 203R 


PE709321 PESOS 


30584722513 


33500038069 


03001 021 204S 


PE709323PESOS 


30584722513 


30500064478 


03001 02429 5X 


PE709456PESOS 


30584722513 


33500038069 


03001 025674K 


PE709580PESOS 


30584722513 


33500038069 


03001033313W 


PE710076PESOS 


30584722513 


33500038069 


03001 0356 7 7Y 


PE71 0201 PESOS 


30584722513 


33500038069 


04001 0001 72U 


PE710355PESOS 


30584722513 


33500038069 


040010001 74W 


PE710359PESOS 


30584722513 


33500038069 


03001 037779T 


PE430539PESOS 


30584811982 


30685158341 


03001 000345V 


PE328021 


30585581247 


33500057039 


03001 003772F 


PE331869PESOS 


30585581247 


33500057039 


03001 00381 5D 


PE525329PESOS 


30585581247 


30518919349 


03001005080W 


PE 3 34250 


30585581247 


33500057039 


03001 00701 3U 


PE526782PESOS 


30585581247 


30518919349 


03001017478N 


PE530908PESOS 


30585581247 


30518919349 


03001 02267 1E 


PE534258PESOS 


30585581247 


30518919349 


0300 1023081 A 


PE419095PESOS 


30585581247 


30685158341 


03001 034 303W 


PE539010PESOS 


30585581247 


30518919349 


04001 00653 1C 


PE49444PESOS 


30585581247 


30707201882 


04001 010556E 


435446 


30585581247 


30685158341 


04001 010557F 


435447 


30585581247 


30685158341 


04001 021 974K 


PE446702PESOS 


30585581247 


30685158341 


03001 014329F 


PE412307PESOS 


30585729686 


30685158341 


03001 018807K 


PE350300PESOS 


30585729686 


33500057039 


04001 001 35 2V 


PE431638PESOS 


30585729686 


30685158341 



04001 0084 18X 


PE436694PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001 00841 9J 


PE436695PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001010074W 


PE437945PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001010075A 


PE437944PESOS 


30707570136 


30685158341 


0400101 1626D 


PE439150PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001012721A 


PE439777PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001014585K 


PE441164PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001015632E 


PE441955PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001016352E 


PE442458PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001017137G 


PE443351PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001017536J 


PE443362PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001018385M 


PE444090PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001 01 9892Z 


PE445137PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001021618F 


PE446520PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001022837J 


PE447128PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001022840D 


PE447276PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001023494J 


PE447878PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001023501V 


PE448009PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001023505C 


PE447877PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001024152B 


PE448208PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001024941H 


PE448790PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001 025543G 


PE448970PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001025999V 


PE449761PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001028075J 


PE451377PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001028802H 


PE451799PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001031608F 


PE453777PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001031811B 


PE453892PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001031813D 


PE453970PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001031823E 


PE453974PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001031824F 


PE453973PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001 03 1827X 


PE453972PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001031833F 


PE453971PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001031958N 


PE454088PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001032220T 


PE454564PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001033307D 


PE454436PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001035856Y 


456858 


30707570136 


30685158341 


04001035857P 


456860 


30707570136 


30685158341 


04001035860J 


456859 


30707570136 


30685158341 


04001035862L 


456857 


30707570136 


30685158341 


04001 039788W 


PE459932PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001041915H 


PE461585PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001044929P 


PE463706PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001044931X 


PE463705PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001045047H 


PE463870PESOS 


30707570136 


30685158341 


04001007538K 


PE804607PESOS 


30707571345 


30500064478 


03001019285L 


PE7082PESOS 


30707579850 


30500001115 


03001019832J 


PE351471PESOS 


30707579850 


33500057039 


03001019891Y 


PE351472PESOS 


30707579850 


33500057039 


04001001969M 


PE372874PESOS 


30707579850 


33500057039 


04001 020 137A 


PE547387PESOS 


30707579850 


30518919349 


0400101 7298Y 


PE387968PESOS 


30707586199 


33500057039 


04001047357N 


PE465915PESOS 


30707588469 


30685158341 


040010300 39C 


PE397995PESOS 


30707596194 


33500057039 


04001038933N 


PE405327PESOS 


30707596194 


33500057039 


04001042746K 


PE408449PESOS 


30707596194 


33500057039 


04001046264J 


PE411686PESOS 


30707596194 


33500057039 


04001 0466 30G 


PE411928PESOS 


30707596194 


33500057039 


04001046688T 


PE412127PESOS 


30707596194 


33500057039 



0300 101 4886N 


PE346460PESOS 


30707607544 


33500057039 


03001 032 197X 


PE365265PESOS 


30707607544 


33500057039 


03001 035 150A 


PE368397PESOS 


30707607544 


33500057039 


04001004509F 


PE375076PESOS 


30707607544 


33500057039 


04001 009208G 


PE380443PESOS 


30707607544 


33500057039 


0400 101 0534A 


PE381557PESOS 


30707607544 


33500057039 


0400 101 3408D 


PE383532PESOS 


30707607544 


33500057039 


0400101 7803G 


PE388512PESOS 


30707607544 


33500057039 


04001019015D 


PE388817PESOS 


30707607544 


33500057039 


04001019016E 


PE388816PESOS 


30707607544 


33500057039 


0400 101 90 17F 


PE388815PESOS 


30707607544 


33500057039 


04001024662H 


PE392651 PESOS 


30707607544 


33500057039 


04001 02908 1H 


PE397409PESOS 


30707607544 


33500057039 


04001033983N 


PE400538PESOS 


30707607544 


33500057039 


04001045725K 


PE411075PESOS 


30707607544 


33500057039 


03001002805B 


PE401829PESOS 


30707623876 


30620833173 


0400 101 9652K 


PE151959PESOS 


30707629467 


30500043594 


03001032469K 


PE365651 PESOS 


30707634649 


33500057039 


04001048960Y 


PE413908PESOS 


30707636374 


33500057039 


0300 101 8603E 


PE1553212 


30707648364 


3050003691 1 


03001 0209 90 G 


PE1 553586 


30707648364 


3050003691 1 


03001 02 1525B 


PE784323PESOS 


30707648364 


30500064478 


03001021535C 


PE1 553702 


30707648364 


3050003691 1 


03001022070U 


PE784562PESOS 


30707648364 


30500064478 


03001023908X 


PE1 554098 


30707648364 


3050003691 1 


03001023909J 


PE1 554093 


30707648364 


3050003691 1 


03001023994N 


PE1554157 


30707648364 


3050003691 1 


03001026565K 


PE1 554648 


30707648364 


3050003691 1 


03001028101V 


PE790453PESOS 


30707648364 


30500064478 


03001 0281 27G 


PE790452PESOS 


30707648364 


30500064478 


0300 1031 230S 


PE792988PESOS 


30707648364 


30500064478 


03001031326B 


PE792987PESOS 


30707648364 


30500064478 


03001 032465G 


PE793903PESOS 


30707648364 


30500064478 


03001032466H 


PE793904PESOS 


30707648364 


30500064478 


03001032768M 


PE364787PESOS 


30707648364 


33500057039 


03001034546X 


PE367279PESOS 


30707648364 


33500057039 


0300 10350 12U 


PE1555737 


30707648364 


3050003691 1 


0300 10364 17H 


PE797163PESOS 


30707648364 


30500064478 


03001 036524G 


PE369262PESOS 


30707648364 


33500057039 


03001036527J 


PE369264PESOS 


30707648364 


33500057039 


03001036634X 


PE369973PESOS 


30707648364 


33500057039 


03001036635J 


PE369972PESOS 


30707648364 


33500057039 


03001037653K 


PE798342PESOS 


30707648364 


30500064478 


03001037723X 


PE798344PESOS 


30707648364 


30500064478 


04001000536B 


PE798774PESOS 


30707648364 


30500064478 


04001000545B 


PE798775PESOS 


30707648364 


30500064478 


04001 000868 J 


PE370452PESOS 


30707648364 


33500057039 


0400 10023 17A 


PE370447PESOS 


30707648364 


33500057039 


0400 10039 10A 


PE801319PESOS 


30707648364 


30500064478 


0400 10060 10R 


PE1 556796 


30707648364 


3050003691 1 


04001006244D 


PE376028PESOS 


30707648364 


33500057039 


04001007637K 


PE377771 PESOS 


30707648364 


33500057039 


04001008507H 


PE805238PESOS 


30707648364 


30500064478 


04001009989W 


PE1 522571 31 


30707648364 


30500007539 


0400 101 0053T 


152002571401 


30707648364 


30500007539 


0400 101 0055V 


152002571501 


30707648364 


30500007539 


0400101 1648H 


PE152258961 


30707648364 


30500007539 


0400101 1650A 


PE152258591 


30707648364 


30500007539 



04001004183D 


PE374740PESOS 


30585729686 


33500057039 


04001 017634X 


PE388315PESOS 


30585729686 


33500057039 


04001 018659Z 


PE389124PESOS 


30585729686 


33500057039 


04001024031U 


PE393169PESOS 


30585729686 


33500057039 


04001026272G 


819156 


30585729686 


30500064478 


03001016791K 


414618 


30585895268 


30620833173 


04001009010U 


PE380454PESOS 


30586607606 


33500057039 


04001 017798T 


PE443668PESOS 


30587187732 


30685158341 


0400101 821 0W 


PE443929PESOS 


30587187732 


30685158341 


03001016883M 


10161 


30587200089 


30500057102 


04001012125V 


PE808464 PESOS 


30587227769 


30500064478 


03001003440U 


PE1550340 


30587341243 


30500036911 


03001 01 6295 J 


347698 


30587397478 


33500057039 


04001041 147E 


PE406997 PESOS 


30587397478 


33500057039 


04001041 156E 


PE406998 PESOS 


30587397478 


33500057039 


04001041660E 


PE407092PESOS 


30587397478 


33500057039 


04001043045D 


PE408802 PESOS 


30587397478 


33500057039 


04001044669Z 


PE409792PESOS 


30587397478 


33500057039 


04001045100U 


PE410358PESOS 


30587397478 


33500057039 


04001045103A 


PE410359PESOS 


30587397478 


33500057039 


0400104521 7G 


PE410716PESOS 


30587397478 


33500057039 


04001045822X 


PE411077PESOS 


30587397478 


33500057039 


04001046398R 


PE411567PESOS 


30587397478 


33500057039 


04001046399S 


PE41 1561 PESOS 


30587397478 


33500057039 


04001046400B 


PE411564PESOS 


30587397478 


33500057039 


0300 1004541 A 


PE525629PESOS 


30587468790 


30518919349 


04001017220W 


PE443374PESOS 


30587655264 


30685158341 


04001 017899V 


PE443758PESOS 


30587655264 


30685158341 


03001 010759X 


PE341370PESOS 


30587806157 


33500057039 


03001 010923B 


PE341982PESOS 


30587806157 


33500057039 


03001012372B 


PE46070PESOS 


30587806157 


30707201882 


03001 012499L 


PE46071 PESOS 


30587806157 


30707201882 


03001021310Z 


PE46948PESOS 


30587806157 


30707201882 


03001023153A 


PE47198PESOS 


30587806157 


30707201882 


03001023730B 


PE47221 PESOS 


30587806157 


30707201882 


03001023896Y 


PE47300PESOS 


30587806157 


30707201882 


04001001925E 


PE541123PESOS 


30587806157 


30518919349 


0400101 1602U 


PE382752PESOS 


30587806157 


33500057039 


04001 01 2298 J 


PE383567PESOS 


30587806157 


33500057039 


0400101 3 107W 


PE383818PESOS 


30587806157 


33500057039 


0400102026 2W 


PE390367PESOS 


30587806157 


33500057039 


04001 024 105W 


PE393423PESOS 


30587806157 


33500057039 


0400103231 2V 


PE551328PESOS 


30587806157 


30518919349 


04001048944Z 


PE558284PESOS 


30587806157 


30518919349 


04001033126C 


PE400196PESOS 


30589110044 


33500057039 


03001030979Y 


363661 


30589565912 


33500057039 


04001039167N 


PE5977PESOS 


30589610233 


30500055053 


03001 01 4747 J 


PE346309PESOS 


30589673804 


33500057039 


0300101 4885M 


PE3464 12 PESOS 


30589673804 


33500057039 


03001000479G 


PE764435PESOS 


30590360763 


30500064478 


03001 018085X 


PE781166PESOS 


30590360763 


30500064478 


04001024095H 


PE81 7661 PESOS 


30590360763 


30500064478 


04001033051W 


PE824208 PESOS 


30590360763 


30500064478 


04001033397M 


PE823794PESOS 


30590360763 


30500064478 


04001034608X 


PE824987 PESOS 


30590360763 


30500064478 


0400103461 OB 


PE824904 PESOS 


30590360763 


30500064478 


04001043561G 


PE831752PESOS 


30590360763 


30500064478 


04001043562H 


PE832231 PESOS 


30590360763 


30500064478 




04001047664Y 


PE833423PESOS 


30590360763 


30500064478 


04001023330V 


PE814645PESOS 


30590719761 


30500064478 


04001023334C 


PE814644PESOS 


30590719761 


30500064478 


03001025758N 


PE358288PESOS 


30591087793 


33500057039 


04001000709D 


PE371749PESOS 


30591087793 


33500057039 


04001032081 B 


PE4223PESOS 


30591087793 


30500055053 


0400103941 1F 


PE52664PESOS 


30591126594 


30707201882 


04001043439K 


52948 


30591126594 


30707201882 


04001044977S 


PE460648 PESOS 


30591287334 


30685158341 


04001046534J 


PE465228 PESOS 


30591287334 


30685158341 


0300100221 3R 


PE330402 


30591403660 


33500057039 


03001002532V 


PE330882 


30591408093 


33500057039 


03001034488N 


PE366490PESOS 


30591408093 


33500057039 


03001034663X 


PE368096PESOS 


30591408093 


33500057039 


03001 017402A 


Í6622000029037PE 


30591662291 


30500049460 


04001032760F 


PE28521-31035 


30591662291 


30500049460 


04001041675K 


PE2893031488 


30591662291 


30500049460 


04001037273J 


PE457652PESOS 


30591985252 


30685158341 


04001040455F 


PE460171 PESOS 


30591985252 


30685158341 


03001008172E 


PE338534PESOS 


30592034502 


33500057039 


0300101 2059D 


PE343395PESOS 


30592034502 


33500057039 


03001 014409E 


PE345932PESOS 


30592034502 


33500057039 


0300101441 1U 


PE345933PESOS 


30592034502 


33500057039 


0300101 5825H 


PE347294PESOS 


30592034502 


33500057039 


03001023106V 


PE419331 PESOS 


30592034502 


30685158341 


03001 023 107W 


PE419329PESOS 


30592034502 


30685158341 


03001028336X 


PE423778PESOS 


30592034502 


30685158341 


03001031056B 


PE425745PESOS 


30592034502 


30685158341 


03001032854X 


PE427140PESOS 


30592034502 


30685158341 


03001033697Y 


PE428051 PESOS 


30592034502 


30685158341 


03001034559M 


PE428626 PESOS 


30592034502 


30685158341 


04001004853H 


PE433688PESOS 


30592034502 


30685158341 


04001005575J 


PE434526PESOS 


30592034502 


30685158341 


0400101 3439H 


PE440579PESOS 


30592034502 


30685158341 


04001016307E 


PE442442PESOS 


30592034502 


30685158341 


03001 037607 J 


PE429887PESOS 


30592199544 


30685158341 


03001000280T 


PE328777 


30592412051 


30620833173 


03001002009U 


PE401086PESOS 


30592412051 


30620833173 


03001002010M 


PE401132PESOS 


30592412051 


30620833173 


03001003054V 


PE402059 PESOS 


30592412051 


30620833173 


03001006659M 


PE405462PESOS 


30592412051 


30620833173 


03001009256X 


PE4079 12 PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001010681C 


PE409158PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001 010683E 


PE409157PESOS 


30592412051 


30685158341 


0300101 4528G 


PE41 2541 PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001014529H 


PE412540PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001 018874Y 


PE415875PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001 018876Z 


PE415868PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001023342A 


PE418993PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001025380E 


PE421475PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001028482K 


PE423965PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001034407E 


PE427660PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001036071D 


PE429649 PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001036072E 


PE429648PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001037021W 


PE430480PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001037148J 


PE4306 15 PESOS 


30592412051 


30685158341 


04001000278E 


PE430972PESOS 


30592412051 


30685158341 


04001000279F 


PE430888PESOS 


30592412051 


30685158341 



0400 101 7500 A 


152002654401 


30707648364 


30500007539 


04001 035976 R 


PE401255PESOS 


30707648364 


33500057039 


0300 1001 089 E 


PE400663PESOS 


30707648909 


30620833173 


03001003469X 


PE402312PESOS 


30707648909 


30620833173 


03001 007428 H 


PE406260PESOS 


30707648909 


30685158341 


03001 008909 M 


PE407769PESOS 


30707648909 


30685158341 


0300101 1062T 


PE409215PESOS 


30707648909 


30685158341 


03001 01 2402S 


PE410503PESOS 


30707648909 


30685158341 


03001 01 4993 M 


PE413028PESOS 


30707648909 


30685158341 


03001 01 8299 P 


PE415748PESOS 


30707648909 


30685158341 


0300 1020804 A 


PE417762PESOS 


30707648909 


30685158341 


0300 1021 682 F 


PE418590PESOS 


30707648909 


30685158341 


0300 1024778 Y 


PE421015PESOS 


30707648909 


30685158341 


03001 027903 H 


PE423453PESOS 


30707648909 


30685158341 


03001 028734 K 


PE423979PESOS 


30707648909 


30685158341 


03001 033397 L 


PE427822PESOS 


30707648909 


30685158341 


03001 0351 70C 


PE428896PESOS 


30707648909 


30685158341 


04001038497S 


PE458864PESOS 


30707648909 


30685158341 


0300 100 1472 A 


PE400869PESOS 


30707649832 


30620833173 


03001 004422 V 


PE333220 


30707653643 


33500057039 


03001033981 K 


PE794667PESOS 


30707659609 


30500064478 


0300101 1653C 


PE342978PESOS 


30707662111 


33500057039 


03001 028557 N 


PE361667PESOS 


30707662111 


33500057039 


03001 030923 D 


PE363995PESOS 


30707662111 


33500057039 


0400 10291 80 H 


PE14322PESOS 


30707675175 


30500057102 


03001025522C 


100002288601 


30707675515 


30500007539 


04001 032609 H 


PE1559791 


30707683488 


30500036911 


04001 03287 1X 


PE1 559789 


30707683488 


30500036911 


04001 0052 13V 


434247 


30707685901 


30685158341 


04001 006976 P 


435450 


30707685901 


30685158341 


04001 007784 N 


435958 


30707685901 


30685158341 


0400101 7425G 


443306 


30707685901 


30685158341 


04001 0299 17P 


453018 


30707685901 


30685158341 


03001 023602W 


PE355061 PESOS 


30707687173 


33500057039 


03001036310W 


PE369458PESOS 


30707689184 


33500057039 


0400 1045963 Y 


PE464203PESOS 


30707703160 


30685158341 


04001 007344 F 


PE49601PESOS 


30707718133 


30707201882 


03001000442T 


PE328487 


30707738312 


33500057039 


03001003506A 


PE331183 


30707738312 


33500057039 


03001 007978 R 


PE338376PESOS 


30707738312 


33500057039 


03001014316B 


PE345847PESOS 


30707738312 


33500057039 


03001 01 8066 H 


PE349502PESOS 


30707738312 


33500057039 


03001020800T 


PE352537PESOS 


30707738312 


33500057039 


03001 0245 13B 


PE356855PESOS 


30707738312 


33500057039 


03001 024677 M 


PE357005PESOS 


30707738312 


33500057039 


03001 024775 L 


PE357278PESOS 


30707738312 


33500057039 


03001018417H 


PE349872PESOS 


30707745742 


33500057039 


03001 024205W 


PE355710PESOS 


30707745742 


33500057039 


03001 024346 F 


PE356501 PESOS 


30707745742 


33500057039 


03001 037503 E 


PE370487PESOS 


30707745742 


33500057039 


0300102471 1B 


PE10592PESOS 


30707749950 


30500057102 


04001 036702 F 


PE401953PESOS 


30707750193 


33500057039 


04001 042778 P 


PE408333PESOS 


30707750193 


33500057039 


04001 01 5928 M 


PE387182PESOS 


30707760237 


33500057039 


0400 1041 033 V 


PE407022PESOS 


30707760237 


33500057039 


0300 10341 43 B 


PE366999PESOS 


30707761624 


33500057039 


0300 10341 46 E 


PE366774PESOS 


30707761624 


33500057039 


0300 10341 52 B 


PE367000PESOS 


30707761624 


33500057039 




03001 035523 E 


PE368775PESOS 


30707761624 


33500057039 


04001 007764 L 


PE12469PESOS 


30707761624 


30500057102 


04001 01 4909 K 


PE385933PESOS 


30707761624 


33500057039 


03001 022386 H 


PE418974PESOS 


30707762612 


30685158341 


03001025989T 


PE421806PESOS 


30707762612 


30685158341 


03001 027523 F 


PE422976PESOS 


30707762612 


30685158341 


03001 027524G 


PE422977PESOS 


30707762612 


30685158341 


03001 027534 H 


PE423137PESOS 


30707762612 


30685158341 


03001 028969 U 


PE424236PESOS 


30707762612 


30685158341 


0300 1031 647 H 


PE426282PESOS 


30707762612 


30685158341 


03001 033329G 


PE427326PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001 004079 H 


PE433387PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001 01 2830 B 


PE439837PESOS 


30707762612 


30685158341 


0400101 7459 N 


PE443398PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001021401S 


PE4461 11 PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001 024774 L 


PE448513PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001 0281 80G 


PE451439PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001 029502 F 


PE452662PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001033510W 


PE455109PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001 036536 K 


PE456984PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001 038483 N 


PE458688PESOS 


30707762612 


30685158341 


0400 10401 72 B 


PE459996PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001 040673 H 


PE460879PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001 041 794 M 


PE461 531 PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001043621 D 


PE462820PESOS 


30707762612 


30685158341 


04001 036777 R 


PE153093 


30707767436 


30500043594 


03001009095J 


PE9625PESOS 


30707776443 


30500057102 


03001012884J 


PE9900PESOS 


30707776443 


30500057102 


0300101 3737 H 


PE9977PESOS 


30707776443 


30500057102 


0300101 3738X 


PE9976PESOS 


30707776443 


30500057102 


03001 01 4948 M 


PE1 552600 


30707776443 


30500036911 


0300 101 7348J 


10172 


30707776443 


30500057102 


0300101 7349 K 


10173 


30707776443 


30500057102 


0300101 7697Z 


PE10208PESOS 


30707776443 


30500057102 


03001 01 8488 P 


PE1553181 


30707776443 


30500036911 


03001018701 D 


PE1 553224 


30707776443 


30500036911 


03001 020385 E 


PE417306PESOS 


30707793542 


30685158341 


03001 020467 F 


PE417552PESOS 


30707793542 


30685158341 


03001 033837 K 


PE428010PESOS 


30707793542 


30685158341 


0400101 1754F 


PE439164PESOS 


30707793542 


30685158341 


0400101 3607 E 


PE384851 PESOS 


30707794751 


33500057039 


03001010981 F 


PE1551917 


30707801006 


30500036911 


03001 022578 K 


PE419213PESOS 


30707801006 


30685158341 


04001 0381 09X 


PE1560518 


30707807047 


30500036911 


04001 043869 R 


PE1561162 


30707807047 


30500036911 


0400 1044397 Y 


PE1561214 


30707807047 


30500036911 


04001 044398 P 


PE1561213 


30707807047 


30500036911 


04001 047647 P 


PE1561568 


30707807047 


30500036911 


04001 048374 N 


PE1561626 


30707807047 


30500036911 


04001002540V 


PE373307PESOS 


30707813349 


33500057039 


04001003729X 


PE374446PESOS 


30707813349 


33500057039 


04001006097J 


PE376708PESOS 


30707813349 


33500057039 


04001 006240W 


PE376749PESOS 


30707813349 


33500057039 


04001007219G 


PE378203PESOS 


30707813349 


33500057039 


04001 007335 F 


PE378308PESOS 


30707813349 


33500057039 


04001008403C 


PE379857PESOS 


30707813349 


33500057039 


04001 008404 D 


PE379764PESOS 


30707813349 


33500057039 


0400 101 2305 V 


PE383393PESOS 


30707813349 


33500057039 
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04001 009440E 


PE437725PESOS 


30592412051 


30685158341 


04001 011 748X 


PE438674PESOS 


30592412051 


30685158341 


04001 01 1750B 


PE438673PESOS 


30592412051 


30685158341 


04001016125C 


PE442430PESOS 


30592412051 


30685158341 


04001 01929 U 


PE444683PESOS 


30592412051 


30685158341 


04001 024845K 


PE448919PESOS 


30592412051 


30685158341 


04001 02591 7L 


PE449708PESOS 


30592412051 


30685158341 


04001 032707G 


PE4545 39 PESOS 


30592412051 


30685158341 


04001 03666 U 


457167 


30592412051 


30685158341 


04001 03831 8K 


PE458722PESOS 


30592412051 


30685158341 


04001 040254C 


PE460 169 PESOS 


30592412051 


30685158341 


03001 029796T 


PE362939PESOS 


30592845748 


33500057039 


04001 038087N 


PE404461 PESOS 


30592845748 


33500057039 


04001 038089P 


PE404465PESOS 


30592845748 


33500057039 


04001 041 963K 


PE4074 74 PESOS 


30592845748 


33500057039 


04001 04251 2B 


PE408007PESOS 


30592845748 


33500057039 


03001 001 253U 


PE329163 


30593036622 


33500057039 


03001 001 800S 


PE 3 30050 


30593036622 


33500057039 


03001002092W 


PE330442 


30593261138 


33500057039 


04001 040839L 


PE6449 PESOS 


30593919931 


30500055053 


04001 021 866K 


PE391514PESOS 


30594520293 


33500057039 


04001 031 685K 


PE399124PESOS 


30594520293 


33500057039 


03001 02431 8E 


PE420220PESOS 


30594900967 


30685158341 


03001 020669J 


PE1553535 


30595461959 


30500036911 


04001 009560H 


PE806281 PESOS 


30595624092 


30500064478 


04001010275C 


PE806812PESOS 


30595624092 


30500064478 


04001010276D 


PE806813PESOS 


30595624092 


30500064478 


03001 03591 OE 


PE368424PESOS 


30595985168 


33500057039 


03001011863F 


PE7762PESOS 


30596109868 


30500033254 


03001 026658N 


PE359347PESOS 


30596205980 


33500057039 


03001 0041 16V 


PE768409PESOS 


30596555655 


30500064478 


030010041 17W 


PE768406PESOS 


30596555655 


30500064478 


03001 000522S 


PE400455PESOS 


30596681146 


30620833173 


03001001 178D 


PE400746PESOS 


30596681146 


30620833173 


04001 000945F 


PE431438PESOS 


30596681146 


30685158341 


04001 001 635C 


PE431940PESOS 


30596681146 


30685158341 


0400101 1459H 


PE438717PESOS 


30596681146 


30685158341 


04001 01 1462B 


PE438716PESOS 


30596681146 


30685158341 


04001 021 380B 


PE446291 PESOS 


30596681146 


30685158341 


04001 027374K 


PE45 1065 PESOS 


30596681146 


30685158341 


04001015527H 


PE386540PESOS 


30596969204 


33500057039 


04001 015797Z 


PE387036PESOS 


30596969204 


33500057039 


04001018395N 


PE444010PESOS 


30597066763 


30685158341 


04001 024522C 


PE4485 75 PESOS 


30597066763 


30685158341 


04001 03267 1G 


PE4546 39 PESOS 


30597066763 


30685158341 


04001 03961 6M 


PE459758PESOS 


30597066763 


30685158341 


0400104217 1C 


PE6856PESOS 


30597066763 


30500055053 


04001 048892S 


PE466568PESOS 


30597066763 


30685158341 


040010 13620W 


PE383218PESOS 


30597531539 


33500057039 


03001 006346F 


PE45105PESOS 


30597805221 


30707201882 


04001 03061 4B 


PE822421 PESOS 


30598029306 


30500064478 


04001 024779Z 


PE37005PESOS 


30598117094 


30500049770 


04001 030085D 


PE37626PESOS 


30598117094 


30500049770 


04001 04309 1E 


PE38958PESOS 


30598117094 


30500049770 


03001 024770G 


PE356836PESOS 


30598289235 


33500057039 


04001 02057 3E 


PE390617PESOS 


30598289235 


33500057039 


03001 00 1525W 


PE44416PESOS 


30598498500 


30707201882 


03001 004948L 


PE334071 


30598498985 


33500057039 




0300101 1690D 


PE342953PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 011 69 1E 


PE342951 PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 012646F 


PE344069PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001014902C 


PE346408PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001014903D 


PE346407PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 018447K 


PE350043PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 019776Z 


PE351326PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001023165D 


PE355250PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 024565X 


PE356901 PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 024566J 


PE356900PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 024569M 


PE356902PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 0251 28E 


PE357443PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 0251 86X 


PE357447PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 025699R 


PE358204PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 025702C 


PE358205PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 02988 3Z 


PE362875PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 029885S 


PE362877PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 029886T 


PE362889PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 029887U 


PE362890PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001029889W 


PE362891 PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 029890Y 


PE362878PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 030207V 


PE363309PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 030230R 


PE363312PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 030928X 


PE363489PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001032372D 


PE365448PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 032373E 


PE365455PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 032374F 


PE365457PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 033209D 


PE366349PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 03321 OS 


PE366342PESOS 


30598498985 


33500057039 


0300103321 1T 


PE366345PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001033212U 


PE366346PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 03451 4D 


PE367690PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 037636L 


PE370545PESOS 


30598498985 


33500057039 


03001 037637M 


PE370543PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 000 705W 


PE370544PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001001 150R 


PE372119PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001001 294D 


PE370723PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 001 296F 


PE370725PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 001 297G 


PE372173PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 002578J 


PE373064PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 002580C 


PE373063PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 002582E 


PE373196PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 00869 1L 


PE379918PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 008692M 


PE379919PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 008693N 


PE378630PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001010936G 


PE381963PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 010940B 


PE381962PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001012616D 


PE383825PESOS 


30598498985 


33500057039 


0400101261 7E 


PE383826PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001012618F 


PE383827PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 01 261 9G 


PE383824PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 01486 3 J 


PE385488PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 015477L 


PE386466PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001016107C 


PE387056PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 016860X 


PE387808PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001019128X 


PE389451 PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 020065A 


PE390302PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001 022463E 


PE391814PESOS 


30598498985 


33500057039 



04001023242A 


PE392495PESOS 


30707813349 


33500057039 


04001026448L 


PE394851 PESOS 


30707813349 


33500057039 


0400 10295 26 L 


PE397792PESOS 


30707813349 


33500057039 


04001 04 1667L 


PE52836PESOS 


30707814361 


30707201882 


04001002693H 


PE372621 PESOS 


30707817379 


33500057039 


04001002860D 


PE373598PESOS 


30707817379 


33500057039 


04001 037243G 


PE5437PESOS 


30707817379 


30500055053 


04001037244H 


PE5329PESOS 


30707817379 


30500055053 


0400 10421 77X 


PE407935PESOS 


30707817859 


33500057039 


04001043943K 


PE409506PESOS 


30707817859 


33500057039 


03001000407U 


PE400329PESOS 


30707819355 


30620833173 


03001 00 1498X 


PE329567 


30707822763 


33500057039 


03001003536D 


PE331870PESOS 


30707822763 


33500057039 


03001 005885 M 


PE335302 


30707822763 


33500057039 


0400 101 9454K 


PE444706PESOS 


30707822917 


30685158341 


04001021 739J 


PE446406PESOS 


30707822917 


30685158341 


0400 10223 13V 


PE446973PESOS 


30707822917 


30685158341 


04001 022468 J 


PE447120PESOS 


30707822917 


30685158341 


04001 02998 1Z 


PE452948PESOS 


30707822917 


30685158341 


04001036667P 


PE457622PESOS 


30707822917 


30685158341 


04001036674N 


PE457067PESOS 


30707822917 


30685158341 


04001040095F 


PE459922PESOS 


30707822917 


30685158341 


04001044053D 


PE463241 PESOS 


30707822917 


30685158341 


04001045948R 


PE464885PESOS 


30707822917 


30685158341 


04001034500W 


PE14739PESOS 


30707839224 


30500057102 


0400 1038268 Y 


PE15062PESOS 


30707839224 


30500057102 


04001042956N 


PE461843PESOS 


30707849254 


30685158341 


03001002840A 


PE331143 


30707864873 


33500057039 


03001026286K 


PE422243PESOS 


30707864873 


30685158341 


04001 025852 J 


PE818919PESOS 


30707872507 


30500064478 


04001025968R 


PE818920PESOS 


30707872507 


30500064478 


04001030803B 


PE822379PESOS 


30707872507 


30500064478 


04001 03 1233W 


PE822780PESOS 


30707872507 


30500064478 


04001 03 1699P 


PE823064PESOS 


30707872507 


30500064478 


04001037973Z 


PE827135PESOS 


30707872507 


30500064478 


0400 10481 48 M 


PE413357PESOS 


30707877665 


33500057039 


0400 101 7332D 


PE387954PESOS 


30707878467 


33500057039 


0400 1043531 D 


PE409083PESOS 


30707878467 


33500057039 


04001028979W 


PE397251 PESOS 


30707880046 


33500057039 


04001029722J 


PE397787PESOS 


30707880046 


33500057039 


040010321 12T 


PE399609PESOS 


30707880046 


33500057039 


04001 04 1639K 


PE407467PESOS 


30707880046 


33500057039 


04001042606F 


PE408160PESOS 


30707880046 


33500057039 


04001 046474 M 


PE411754PESOS 


30707880046 


33500057039 


04001046475N 


PE411752PESOS 


30707880046 


33500057039 


03001026324D 


PE788621 PESOS 


30707891676 


30500064478 


0400 10288 19P 


PE821115PESOS 


30707891676 


30500064478 


0400 1042701 B 


PE408548PESOS 


30707892141 


33500057039 


04001042725H 


PE408549PESOS 


30707892141 


33500057039 


04001046037H 


PE411343PESOS 


30707892141 


33500057039 


04001046040B 


PE411344PESOS 


30707892141 


33500057039 


0400 102231 OS 


PE446919PESOS 


30707906614 


30685158341 


0400 102 3 786 N 


PE448229PESOS 


30707906614 


30685158341 


04001040345D 


PE406277PESOS 


30707906614 


33500057039 


03001001913A 


PE401177PESOS 


30707911359 


30620833173 


0400 101 3395X 


PE384112PESOS 


30707911359 


33500057039 


0400 101 64 19X 


PE387150PESOS 


30707911359 


33500057039 


0300 101 0555C 


PE341449PESOS 


30707913890 


33500057039 




04001 001 279G 


PE372144PESOS 


30707918442 


33500057039 


03001 032984 M 


1555536 


30707940332 


3050003691 1 


03001027023A 


PE10712PESOS 


30707944311 


30500057102 


04001036957R 


PE403130PESOS 


30707948546 


33500057039 


04001042560E 


PE407421 PESOS 


30707948546 


33500057039 


04001043064E 


PE408781 PESOS 


30707948546 


33500057039 


04001048069Y 


PE7658PESOS 


30707951695 


30500055053 


04001 02 1500S 


PE391177PESOS 


30707959831 


33500057039 


0400 101 6425F 


PE387161PESOS 


30707960309 


33500057039 


0400 10326 15E 


PE399920PESOS 


30707960414 


33500057039 


04001004967N 


PE4341 11 PESOS 


30707961208 


30685158341 


0300101 3628G 


PE411939PESOS 


30707967621 


30685158341 


03001023700V 


PE419981PESOS 


30707967621 


30685158341 


03001034479N 


PE428432PESOS 


30707967621 


30685158341 


0400 101 0447D 


PE438222PESOS 


30707967621 


30685158341 


0400 101 3494X 


PE440588PESOS 


30707967621 


30685158341 


04001020889Y 


PE446066PESOS 


30707967621 


30685158341 


04001023676L 


PE2526PESOS 


30707967621 


30500055053 


0400 102 3 748 L 


PE2536PESOS 


30707967621 


30500055053 


03001 003773G 


PE332299 


30707967737 


33500057039 


03001021241T 


PE352987PESOS 


30707977864 


33500057039 


03001028892P 


PE359368PESOS 


30707977864 


33500057039 


04001045232D 


PE410754PESOS 


30707978011 


33500057039 


03001000369E 


PE328370 


30707982418 


33500057039 


03001 007487 M 


PE337682PESOS 


30707982418 


33500057039 


04001001957J 


PE432163PESOS 


30707982418 


30685158341 


04001 00 1958K 


PE432162PESOS 


30707982418 


30685158341 


0400 1001 960 D 


PE432164PESOS 


30707982418 


30685158341 


04001003093C 


PE432319PESOS 


30707982418 


30685158341 


04001007330A 


PE435790PESOS 


30707982418 


30685158341 


0400 101 3556H 


PE440542PESOS 


30707982418 


30685158341 


0400 101 6383X 


PE442534PESOS 


30707982418 


30685158341 


04001043665L 


PE462922PESOS 


30707988033 


30685158341 


04001022977Y 


391904 


30707994882 


33500057039 


04001045680K 


PE464232PESOS 


30707995722 


30685158341 


04001000528C 


PE371589PESOS 


30708000619 


33500057039 


04001 00 1928H 


PE372873PESOS 


30708000619 


33500057039 


0400 101 0757H 


PE381633PESOS 


30708000821 


33500057039 


0400 101 5399Y 


PE386352PESOS 


30708000821 


33500057039 


04001023307C 


PE392652PESOS 


30708000821 


33500057039 


03001 0252 12V 


PE357849PESOS 


30708001275 


33500057039 


04001007752X 


PE378813PESOS 


30708007354 


33500057039 


0300 10041 64B 


PE768109PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001009752J 


PE340475PESOS 


30708008245 


33500057039 


03001009753K 


PE340385PESOS 


30708008245 


33500057039 


03001009754L 


PE340477PESOS 


30708008245 


33500057039 


0300 101 0099F 


PE341061PESOS 


30708008245 


33500057039 


03001010100L 


PE341060PESOS 


30708008245 


33500057039 


0300101 1197F 


PE342355PESOS 


30708008245 


33500057039 


0300101 1230Z 


PE342528PESOS 


30708008245 


33500057039 


0300101 1607B 


PE342893PESOS 


30708008245 


33500057039 


0300 101 2005R 


PE343398PESOS 


30708008245 


33500057039 


0300101 3306W 


PE344798PESOS 


30708008245 


33500057039 


0300 101 3307A 


PE344802PESOS 


30708008245 


33500057039 


0300101 3457G 


PE344927PESOS 


30708008245 


33500057039 


03001015591 H 


PE347088PESOS 


30708008245 


33500057039 


0300 101 6342C 


PE347696PESOS 


30708008245 


33500057039 


03001016343D 


PE347817PESOS 


30708008245 


33500057039 



04001022464F 


PE391817PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001023075E 


PE392527PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001024257H 


PE393172PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001026200U 


PE394428PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001026949R 


PE395411PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001028707L 


PE3538PESOS 


30598498985 


30500055053 


04001030648X 


PE398330PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001033747L 


PE400774PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001033748M 


PE400775PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001036194K 


PE402697PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001038055X 


PE404239PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001040004S 


PE404237PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001040007V 


PE405559PESOS 


30598498985 


33500057039 


0400 104251 4D 


PE408121PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001043647L 


PE408943PESOS 


30598498985 


33500057039 


0400104461 3F 


PE410060PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001047770M 


PE413021PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001048033F 


PE413022PESOS 


30598498985 


33500057039 


04001016541E 


PE1 557965 


30598622333 


30500036911 


04001016543G 


PE1 557981 


30598622333 


30500036911 


0300 101052 5W 


PE341273PESOS 


30599146683 


33500057039 


04001004248F 


PE374932PESOS 


30599213631 


33500057039 


04001005972K 


PE376730PESOS 


30599213631 


33500057039 


04001 0082 10V 


PE1 557060 


30599479127 


30500036911 


04001014389M 


PE1557787 


30599479127 


30500036911 


04001014577L 


PE1 557804 


30599479127 


30500036911 


04001015277J 


PE1 557880 


30599479127 


30500036911 


04001015406D 


PE1 557885 


30599479127 


30500036911 


04001023782J 


PE1 558822 


30599479127 


30500036911 


04001027039X 


PE1559193 


30599479127 


30500036911 


04001036041 B 


PE1560124 


30599479127 


30500036911 


04001036042C 


PE1559937 


30599479127 


30500036911 


04001036043D 


PE1560125 


30599479127 


30500036911 


04001042164E 


PE1 560992 


30599479127 


30500036911 


0300 103681 8M 


PE369423 


30599541507 


33500057039 


03001018672K 


PE350296PESOS 


30599869138 


33500057039 


04001005858N 


PE376752PESOS 


30599869138 


33500057039 


04001005859Y 


PE376751 PESOS 


30599869138 


33500057039 


04001007204A 


PE378050PESOS 


30599869138 


33500057039 


0400 1026 38 5 L 


PE394937PESOS 


30599869138 


33500057039 


03001020860C 


PE352487PESOS 


30600376752 


33500057039 


03001021 004Z 


PE352696PESOS 


30600376752 


33500057039 


0300 1021 284D 


PE784271 PESOS 


30600376752 


30500064478 


03001021336B 


PE784325PESOS 


30600376752 


30500064478 


03001025836K 


PE787983PESOS 


30600376752 


30500064478 


03001031 055A 


PE364151PESOS 


30600376752 


33500057039 


03001033596M 


PE366835PESOS 


30600376752 


33500057039 


04001039600F 


PE405753PESOS 


30600376752 


33500057039 


03001000053R 


PE327832 


30600526894 


33500057039 


03001000055T 


PE327833 


30600526894 


33500057039 


03001001 603T 


PE329847 


30600526894 


33500057039 


0300 100393 1C 


PE332715 


30600526894 


33500057039 


03001004942F 


PE334033 


30600526894 


33500057039 


03001004943G 


PE334039 


30600526894 


33500057039 


03001007726X 


PE337973PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001008526H 


PE338712PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001012267E 


PE343559PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001015769Y 


PE347156PESOS 


30600526894 


33500057039 




03001015772X 


PE347155PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001018771K 


PE350079PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001023154B 


PE355221 PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001023155C 


PE355226PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001023156D 


PE355223PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001030195E 


PE363069PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001 032471 D 


PE365453PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001033648K 


PE366629PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001033738K 


PE366772PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001035678P 


PE368845PESOS 


30600526894 


33500057039 


03001037708L 


PE370882PESOS 


30600526894 


33500057039 


0400 1004 382E 


PE375077PESOS 


30600526894 


33500057039 


04001008056G 


PE378919PESOS 


30600526894 


33500057039 


0400100931 1B 


PE380103PESOS 


30600526894 


33500057039 


04001010180U 


PE381352PESOS 


30600526894 


33500057039 


0400 10 11 40 7A 


PE382616PESOS 


30600526894 


33500057039 


04001013359X 


PE384173PESOS 


30600526894 


33500057039 


04001013360A 


PE384172PESOS 


30600526894 


33500057039 


04001016824X 


PE387201 PESOS 


30600526894 


33500057039 


040010 17308G 


PE387932PESOS 


30600526894 


33500057039 


04001019988W 


PE389885PESOS 


30600526894 


33500057039 


04001022440W 


PE391621 PESOS 


30600526894 


33500057039 


04001029960N 


PE397967PESOS 


30600526894 


33500057039 


04001030152V 


PE398158PESOS 


30600899739 


33500057039 


03001018925L 


PE348128PESOS 


30601399446 


33500057039 


03001002481B 


PE330738 


30601531158 


33500057039 


03001036846N 


PE369826PESOS 


30601531158 


33500057039 


04001045148J 


PE410605PESOS 


30601633384 


33500057039 


04001 04789 7W 


PE413157PESOS 


30601633384 


33500057039 


03001024042V 


1554144 


30601767720 


30500036911 


04001030373D 


1559597 


30601767720 


30500036911 


03001012514W 


PE607958PESOS 


30602039958 


30500031960 


03001019271G 


608064 


30602039958 


30500031960 


03001026 262E 


358848 


30602173638 


33500057039 


03001029456M 


PE362637PESOS 


30602173638 


33500057039 


03001029457N 


PE362638PESOS 


30602173638 


33500057039 


03001 0321 37C 


PE365285PESOS 


30602173638 


33500057039 


03001 0321 38D 


PE365284PESOS 


30602173638 


33500057039 


04001036716K 


PE402571 PESOS 


30602173638 


33500057039 


04001036722H 


PE402570PESOS 


30602173638 


33500057039 


04001039066L 


PE404397PESOS 


30602173638 


33500057039 


04001039079P 


PE404395PESOS 


30602173638 


33500057039 


03001033791J 


PE366997PESOS 


30602495910 


33500057039 


04001006 541D 


PE376747PESOS 


30602495910 


33500057039 


03001001599K 


PE328682 


30603792870 


33500057039 


03001001600Z 


PE329447 


30603792870 


33500057039 


03001 00 1604U 


PE329026 


30603792870 


33500057039 


0300 1001 605V 


PE329471 


30603792870 


33500057039 


0300 1001 60 7A 


PE329083 


30603792870 


33500057039 


03001002834D 


PE330924 


30603792870 


33500057039 


03001002835E 


PE330940 


30603792870 


33500057039 


03001002837G 


PE330932 


30603792870 


33500057039 


03001002839X 


PE330915 


30603792870 


33500057039 


0300 1002841 B 


PE330922 


30603792870 


33500057039 


03001003982X 


PE332492 


30603792870 


33500057039 


03001004573F 


PE333276 


30603792870 


33500057039 


03001004574G 


PE333277 


30603792870 


33500057039 


03001005599Y 


PE334854 


30603792870 


33500057039 



03001016821 E 


PE348368PESOS 


30708008245 


33500057039 


03001 01 6822 F 


PE348367PESOS 


30708008245 


33500057039 


03001 01 68 79 R 


PE348487PESOS 


30708008245 


33500057039 


03001018091 F 


PE781485PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 01 8092G 


PE781486PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 01 8469 Y 


PE781714PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 020448 E 


PE783457PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 0204 50 U 


PE783458PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 020452W 


PE783459PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 020453A 


PE783460PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 021 439 F 


PE784 391 PESOS 


30708008245 


30500064478 


0300 1021 484 F 


PE784362PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 021 976 L 


PE784768PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 02 1979Y 


PE784769PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 02 1982X 


PE784770PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 021 983J 


PE784771 PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 022859M 


PE785649PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 022860 E 


PE785647PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001022861 F 


PE785646PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 022896 N 


PE355004PESOS 


30708008245 


33500057039 


03001 022897 Y 


PE355003PESOS 


30708008245 


33500057039 


0300 102 3364 E 


PE786062PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 023365F 


PE786061 PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 0238 36X 


PE356059PESOS 


30708008245 


33500057039 


03001 02 3845X 


PE356057PESOS 


30708008245 


33500057039 


03001 025283G 


PE787425PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001025285X 


PE787426PESOS 


30708008245 


30500064478 


03001 029959 U 


PE362469PESOS 


30708010584 


33500057039 


03001 01 7393J 


PE780634PESOS 


30708016892 


30500064478 


0300 102 3987 P 


PE786483PESOS 


30708016892 


30500064478 


0300 10291 38 J 


PE362080PESOS 


30708016892 


33500057039 


040010261 34 D 


PE394735PESOS 


30708016892 


33500057039 


04001027016D 


PE450451 PESOS 


30708039124 


30685158341 


0400 10271 66 J 


PE451080PESOS 


30708039124 


30685158341 


03001 026442 E 


PE358319PESOS 


30708041080 


33500057039 


03001 026372G 


PE422313PESOS 


30708046023 


30685158341 


03001 026373H 


PE422314PESOS 


30708046023 


30685158341 


03001027341 D 


PE422834PESOS 


30708046023 


30685158341 


0300 102 7342 E 


PE422835PESOS 


30708046023 


30685158341 


03001 027345H 


PE422836PESOS 


30708046023 


30685158341 


03001 032687M 


PE427071 PESOS 


30708046023 


30685158341 


03001 032973K 


PE427339PESOS 


30708046023 


30685158341 


03001 035269 L 


PE429249PESOS 


30708046023 


30685158341 


04001 00894 U 


PE436872PESOS 


30708046023 


30685158341 


04001 01 4706 F 


PE441344PESOS 


30708046023 


30685158341 


04001 01 4769 Y 


PE441349PESOS 


30708046023 


30685158341 


04001014771 H 


PE441350PESOS 


30708046023 


30685158341 


04001014773J 


PE441348PESOS 


30708046023 


30685158341 


0400101 7636 K 


PE443590PESOS 


30708046023 


30685158341 


04001 01 7638M 


PE443589PESOS 


30708046023 


30685158341 


04001 01 8349M 


PE444017PESOS 


30708046023 


30685158341 


04001 01 8468 Y 


PE444030PESOS 


30708046023 


30685158341 


04001 01 8645 L 


PE444141 PESOS 


30708046023 


30685158341 


0400 1021 893 K 


PE446504PESOS 


30708046023 


30685158341 


0400 1021 894 L 


PE446502PESOS 


30708046023 


30685158341 


04001 024868 P 


PE448924PESOS 


30708046023 


30685158341 


04001 025457 K 


PE449502PESOS 


30708046023 


30685158341 


0400 103 7657 P 


PE403948PESOS 


30708046023 


33500057039 




04001042129F 


PE461897PESOS 


30708046023 


30685158341 


04001044980M 


PE463855PESOS 


30708046023 


30685158341 


03001 033829 L 


PE538847PESOS 


30708046813 


30518919349 


03001000418W 


PE328399 


30708048050 


33500057039 


03001 006063 B 


PE 1550950 


30708048050 


3050003691 1 


03001006103T 


PE 1550969 


30708048050 


3050003691 1 


03001010038V 


PE774579PESOS 


30708048050 


30500064478 


03001 002746 F 


PE1 550225 


30708049146 


3050003691 1 


03001 002748 H 


PE 1550223 


30708049146 


3050003691 1 


030010051 71 A 


PE 1550748 


30708049146 


3050003691 1 


0300100591 8J 


PE335403 


30708049146 


33500057039 


03001007079J 


PE337151PESOS 


30708049146 


33500057039 


03001007265G 


PE337484PESOS 


30708049146 


33500057039 


03001 009630 E 


PE340174PESOS 


30708049146 


33500057039 


0300 1009991 Y 


PE340685PESOS 


30708049146 


33500057039 


04001 004445 E 


PE433598PESOS 


30708049235 


30685158341 


04001004447G 


PE433597PESOS 


30708049235 


30685158341 


040010280 36G 


PE451625PESOS 


30708049235 


30685158341 


040010301 70V 


PE453003PESOS 


30708049235 


30685158341 


0400101 7002U 


PE387802PESOS 


30708051418 


33500057039 


04001038588T 


PE404632PESOS 


30708051418 


33500057039 


04001038591 N 


PE404624PESOS 


30708051418 


33500057039 


04001 04 3600A 


PE7245PESOS 


30708051418 


30500055053 


04001048106G 


PE413109PESOS 


30708051418 


33500057039 


04001046557Y 


PE464965PESOS 


30708051590 


30685158341 


03001023323W 


PE419195PESOS 


30708059168 


30685158341 


03001 036423 E 


PE429876PESOS 


30708059168 


30685158341 


04001014555H 


PE441258PESOS 


30708059168 


30685158341 


04001016519J 


PE442754PESOS 


30708059168 


30685158341 


04001023392G 


PE447879PESOS 


30708059168 


30685158341 


04001034127E 


PE455599PESOS 


30708059168 


30685158341 


04001 034940 H 


PE456368PESOS 


30708059168 


30685158341 


04001 044866 P 


PE463814PESOS 


30708059168 


30685158341 


03001009652X 


PE340389PESOS 


30708063874 


33500057039 


03001019684Y 


PE351331 PESOS 


30708063874 


33500057039 


03001 035647 L 


PE368960PESOS 


30708064641 


33500057039 


03001029230C 


PE362393PESOS 


30708066881 


33500057039 


04001012268G 


PE382937PESOS 


30708072806 


33500057039 


04001021247D 


PE391200PESOS 


30708072806 


33500057039 


04001021533B 


PE391190PESOS 


30708072806 


33500057039 


04001021619G 


PE391029PESOS 


30708072806 


33500057039 


0400 1021 629 H 


PE391153PESOS 


30708072806 


33500057039 


04001021732C 


PE391582PESOS 


30708072806 


33500057039 


04001033579Y 


PE400417PESOS 


30708072806 


33500057039 


04001 048499 V 


PE413506PESOS 


30708072806 


33500057039 


04001032962J 


PE14640PESOS 


30708074167 


30500057102 


04001 032963 K 


PE14641PESOS 


30708074167 


30500057102 


04001036427J 


PE14897PESOS 


30708074167 


30500057102 


04001 038270 H 


PE15063PESOS 


30708074167 


30500057102 


04001043465J 


PE15514PESOS 


30708074167 


30500057102 


04001044599S 


PE 15594 


30708074167 


30500057102 


04001045992Z 


PE 15749 


30708074167 


30500057102 


04001048953Z 


PE16024PESOS 


30708074167 


30500057102 


03001 025947 N 


PE421780PESOS 


30708082402 


30685158341 


04001014292F 


PE385454PESOS 


30708084308 


33500057039 


04001016412B 


PE387325PESOS 


30708084308 


33500057039 


03001019002V 


PE350583PESOS 


30708085177 


33500057039 


03001019105C 


PE350725PESOS 


30708085177 


33500057039 
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03001005603A 


PE 3 3485 6 


30603792870 


33500057039 


03001005604B 


PE334855 


30603792870 


33500057039 


030010071 11T 


PE336673PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001 0078 10C 


PE337799PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001008200T 


PE338489PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001 0092 18G 


PE339413PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001009219H 


PE339688PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001009537K 


PE339414PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001 010922A 


PE339412PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001011135U 


PE341546PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001011139B 


PE341547PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001011140Z 


PE341959PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001011145V 


PE341960PSOS 


30603792870 


33500057039 


03001012095D 


PE343389PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001012097F 


PE343387PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001 01 3420T 


PE344813PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001014339G 


PE345536PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001015445F 


PE346615PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001015446G 


PE346614PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001016004U 


PE347238PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001016416E 


PE347611 PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001016925J 


PE348115PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001017928N 


PE349047PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001017934K 


PE348584PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001017936M 


PE348586PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001019239K 


PE350149PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001 0204 15V 


PE351904PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001028842K 


PE359945PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001029130B 


PE362072PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001 03063 1W 


PE363555PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001032682H 


PE364936PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001033252B 


PE366339PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001033253C 


PE366343PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001036407G 


PE369483PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001037182H 


PE370082PESOS 


30603792870 


33500057039 


03001037646M 


PE370517PESOS 


30603792870 


33500057039 


04001001 340S 


PE371935PESOS 


30603792870 


33500057039 


04001001 781E 


PE372725PESOS 


30603792870 


33500057039 


04001005670F 


PE376027PESOS 


30603792870 


33500057039 


04001005810B 


PE376459PESOS 


30603792870 


33500057039 


04001010539F 


PE381797PESOS 


30603792870 


33500057039 


04001011121Z 


PE382221 PESOS 


30603792870 


33500057039 


04001 01 7699T 


PE388288PESOS 


30603792870 


33500057039 


04001022292E 


PE391598PESOS 


30603792870 


33500057039 


04001024134B 


PE393330PESOS 


30603792870 


33500057039 


04001032532C 


PE399727PESOS 


30603792870 


33500057039 


04001038193L 


PE404611 PESOS 


30603792870 


33500057039 


04001003095E 


101247341 


30604320433 


30500007539 


04001003096F 


101247331 


30604320433 


30500007539 


04001 0034 13V 


101247451 


30604320433 


30500007539 


04001 01 7580X 


152002632101 


30604356772 


30500007539 


04001034593L 


PE456015PESOS 


30604356772 


30685158341 


04001014066E 


PE385298PESOS 


30604871286 


33500057039 


03001029624J 


PE791627PESOS 


30605206782 


30500064478 


04001006177X 


PE803186PESOS 


30605206782 


30500064478 


04001027548N 


PE820216PESOS 


30605415128 


30500064478 


03001034147F 


PE366543PESOS 


30605464250 


33500057039 


04001004086F 


PE374789PESOS 


30605464250 


33500057039 



03001014641C 


10023 


30606574572 


30500057102 


03001014805E 


10033 


30606574572 


30500057102 


03001017529K 


PE10202PESOS 


30606574572 


30500057102 


0300 1021 51 OS 


PE10414PESOS 


30606574572 


30500057102 


0300102404GC 


PE10557PESOS 


30606574572 


30500057102 


03001 02601 2U 


PE10673PESOS 


30606574572 


30500057102 


04001014270B 


PE13116PESOS 


30606574572 


30500057102 


04001014274F 


PE13117PESOS 


30606574572 


30500057102 


04001032336E 


PE14586PESOS 


30606574572 


30500057102 


04001034475K 


PE14752PESOS 


30606574572 


30500057102 


04001038982R 


PE405397PESOS 


30606602428 


33500057039 


03001 001 728E 


PE44436PESOS 


30606604641 


30707201882 


03001002536C 


PE766909PESOS 


30606604641 


30500064478 


04001 004 783J 


PE802224PESOS 


30606604641 


30500064478 


03001020690D 


PE1553520 


30606925243 


30500036911 


03001022931D 


PE1553929 


30606925243 


30500036911 


03001023907H 


PE1554095 


30606925243 


30500036911 


03001023993M 


PE1554094 


30606925243 


30500036911 


03001024831E 


PE1554325 


30606925243 


30500036911 


03001 02700 1T 


PE1554692 


30606925243 


30707201882 


03001028098N 


PE790451 PESOS 


30606925243 


30500064478 


03001 02941 5H 


PE1555034 


30606925243 


30500036911 


03001034116B 


PE795296PESOS 


30606925243 


30500064478 


03001034281E 


PE1555646 


30606925243 


30500036911 


03001 034 390F 


PE367204PESOS 


30606925243 


33500057039 


04001 005 269J 


PE802498PESOS 


30606925243 


30500064478 


04001 007960 J 


PE1557012 


30606925243 


30500036911 


04001010057A 


152002571201 


30606925243 


30500007539 


04001019049K 


PE389441 PESOS 


30607223021 


33500057039 


04001019050C 


PE388828PESOS 


30607223021 


33500057039 


04001010446C 


PE381766PESOS 


30607279639 


33500057039 


03001 030 763F 


PE363688PESOS 


30607413254 


33500057039 


03001004859M 


PE333635 


30607863861 


33500057039 


0300 10261 86 J 


PE358874PESOS 


30607863861 


33500057039 


03001026724H 


PE359033PESOS 


30607863861 


33500057039 


03001031746H 


PE364269PESOS 


30607863861 


33500057039 


04001 01 5889S 


PE50943PESOS 


30607863861 


30707201882 


04001016433E 


PE50952PESOS 


30607863861 


30707201882 


04001020662D 


PE51215PESOS 


30607863861 


30707201882 


04001036635K 


PE52403PESOS 


30607863861 


30707201882 


04001036664M 


PE52404PESOS 


30607863861 


30707201882 


03001027528K 


PE789552PESOS 


30608040516 


30500064478 


03001036100T 


PE796325PESOS 


30608040516 


30500064478 


03001032671F 


PE538335PESOS 


30608306184 


30518919349 


03001011631V 


PE46003PESOS 


30608517746 


30707201882 


03001031511U 


PE48042PESOS 


30608517746 


30707201882 


03001 031 567X 


PE48069PESOS 


30608517746 


30707201882 


03001032594J 


PE48148PESOS 


30608517746 


30707201882 


04001012361A 


PE50518PESOS 


30608517746 


30707201882 


04001046825M 


PE53198PESOS 


30608517746 


30707201882 


04001044129H 


PE7239PESOS 


30608674833 


30500055053 


03001034983N 


PE796208PESOS 


30609068945 


30500064478 


04001003360W 


PE798897PESOS 


30609068945 


30500064478 


04001023428G 


PE71004PESOS 


30609074465 


33707366589 


04001024379M 


PE71120PESOS 


30609074465 


33707366589 


03001019928P 


PE608102PESOS 


30609099166 


30500031960 


03001019929Z 


PE608101PESOS 


30609099166 


30500031960 


04001046603G 


PE 153945 


30609263225 


30500043594 



03001002680C 


PE401757PESOS 


30708090014 


30620833173 


030010031 15T 


PE402092PESOS 


30708090014 


30620833173 


03001003994L 


PE402908PESOS 


30708090014 


30620833173 


03001005123U 


PE403867PESOS 


30708090014 


30620833173 


03001006041U 


PE404570PESOS 


30708090014 


30620833173 


03001 006042 V 


PE404569PESOS 


30708090014 


30620833173 


03001007582X 


PE406386PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001010883G 


PE409165PESOS 


30708090014 


30685158341 


0300101 1633A 


PE409624PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001013207W 


PE411065PESOS 


30708090014 


30620833173 


03001013708F 


PE411981PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001013709G 


PE411980PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001014938L 


PE413005PESOS 


30708090014 


30685158341 


0300101 7508H 


PE414992PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001018300V 


PE415739PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001020840A 


PE417587PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001025310U 


PE421325PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001025999U 


PE421746PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001030519E 


PE425307PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001032147D 


PE426809PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001034170B 


PE428239PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001034679P 


PE428661PESOS 


30708090014 


30685158341 


03001037745M 


PE430672PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001000328A 


PE430906PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001002328C 


PE432513PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001002329D 


PE432512PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001004712B 


PE433921PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001006151A 


PE434967PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001006152B 


PE434966PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001009905K 


PE437802PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001009908N 


PE437803PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001014078H 


PE440896PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001015194H 


PE441835PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001018214D 


PE443878PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001018752K 


PE444169PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001019917Y 


PE445049PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001021584H 


PE446287PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001021592G 


PE446288PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001022271B 


PE446789PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001023080A 


PE447313PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001 028570 J 


PE451730PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001033589P 


PE455301PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001033590H 


PE455300PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001036747Y 


PE457778PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001036748P 


PE457634PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001037842L 


PE458494PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001040303U 


PE459733PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001040306A 


PE459734PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001040682H 


PE460298PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001043522D 


PE462897PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001046183J 


PE464168PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001 046 188Y 


PE464167PESOS 


30708090014 


30685158341 


04001046189P 


PE464169PESOS 


30708090014 


30685158341 


0300101 7019E 


PE348517PESOS 


30708090154 


33500057039 


03001020718E 


PE352248PESOS 


30708090154 


33500057039 


03001005310S 


PE334432 


30708090243 


33500057039 


03001 00589 U 


PE332374 


30708090243 


33500057039 


0400103691 3J 


PE457608PESOS 


30708090243 


30685158341 



04001043791 L 


PE409287PESOS 


30708097612 


33500057039 


03001 025440 B 


PE356828PESOS 


30708097744 


33500057039 


03001026302W 


PE358736PESOS 


30708097744 


33500057039 


04001033179K 


PE400435PESOS 


30708097744 


33500057039 


04001 036027 F 


PE402494PESOS 


30708097744 


33500057039 


04001036028G 


PE402493PESOS 


30708097744 


33500057039 


04001 036029 H 


PE402492PESOS 


30708097744 


33500057039 


04001036031A 


PE402491PESOS 


30708097744 


33500057039 


04001024436G 


PE817686PESOS 


30708103396 


30500064478 


04001025987S 


PE818800PESOS 


30708103396 


30500064478 


04001 025989 U 


PE818799PESOS 


30708103396 


30500064478 


04001031873J 


PE823266PESOS 


30708103396 


30500064478 


04001033782K 


PE824720PESOS 


30708103396 


30500064478 


04001035016C 


PE825681PESOS 


30708103396 


30500064478 


04001003615C 


PE374377PESOS 


30708104856 


33500057039 


0300 1001 059 B 


PE329082 


30708106069 


33500057039 


03001 002072 U 


PE401305PESOS 


30708114126 


30620833173 


03001035736K 


PE 1555824 


30708115548 


3050003691 1 


04001013714D 


PE 1557655 


30708115548 


3050003691 1 


04001016643H 


PE 1557990 


30708115548 


3050003691 1 


04001 022956 L 


PE 1558704 


30708115548 


3050003691 1 


04001015413B 


PE151772PESOS 


30708118644 


30500043594 


04001015417F 


PE151775PESOS 


30708118644 


30500043594 


04001029756Z 


PE152473 


30708118644 


30500043594 


04001029757R 


PE152472 


30708118644 


30500043594 


04001039814M 


PE153328 


30708118644 


30500043594 


0400101 7207E 


PE810202PESOS 


30708126035 


30500064478 


0400101 3097H 


PE12973PESOS 


30708129751 


30500057102 


04001037339M 


PE403621 PESOS 


30708136596 


33500057039 


04001 039650 K 


PE829429PESOS 


30708143886 


30500064478 


04001044748Y 


PE833069PESOS 


30708143886 


30500064478 


04001047246K 


PE835105PESOS 


30708143886 


30500064478 


04001031758L 


PE4167PESOS 


30708147938 


30500055053 


03001002304S 


PE401606PESOS 


30708150742 


30620833173 


04001010450U 


PE151547PESOS 


30708151021 


30500043594 


03001034664J 


PE48302PESOS 


30708151722 


30707201882 


04001033375X 


400627 


30708162260 


33500057039 


03001010814A 


PE341889PESOS 


30708168579 


33500057039 


04001001135U 


PE371962PESOS 


30708170352 


33500057039 


04001 024584 K 


PE51489PESOS 


30708171936 


30707201882 


04001 024796 P 


PE51504PESOS 


30708171936 


30707201882 


03001025167H 


PE421405PESOS 


30708173076 


30685158341 


03001 029659 R 


PE424827PESOS 


30708173076 


30685158341 


03001 030952 F 


PE425718PESOS 


30708173076 


30685158341 


030010326 15D 


PE427175PESOS 


30708173076 


30685158341 


03001 034328G 


PE428455PESOS 


30708173076 


30685158341 


0400102231 1T 


PE446891PESOS 


30708173076 


30685158341 


04001045945Y 


PE464242PESOS 


30708173076 


30685158341 


04001005895Y 


PE376433PESOS 


30708175044 


33500057039 


0400 1038 169 Y 


PE20715PESOS 


30708181990 


30500032886 


04001 048240 F 


PE20828PESOS 


30708181990 


30500057102 


0300101 7568N 


PE7031 PESOS 


30708183691 


30500001115 


04001 02 1495X 


PE391194PESOS 


30708183691 


33500057039 


03001 026674 L 


PE788962PESOS 


30708186399 


30500064478 


0300101 3467H 


PE344977PESOS 


30708187468 


33500057039 


04001010464C 


PE381815PESOS 


30708187468 


33500057039 


04001 0256 18J 


PE394424PESOS 


30708187468 


33500057039 


04001039730J 


PE405844PESOS 


30708187468 


33500057039 



03001023833F 


PE420192PESOS 


30609422854 


30685158341 


03001 031 459X 


PE426411 PESOS 


30609422854 


30685158341 


04001023321V 


PE447285PES0S 


30609422854 


30685158341 


04001024643G 


PE448744PESOS 


30609422854 


30685158341 


04001024644H 


PE448745PESOS 


30609422854 


30685158341 


04001027390X 


PE451095PESOS 


30609422854 


30685158341 


04001 03331 8F 


PE455029PESOS 


30609422854 


30685158341 


04001 03331 9G 


PE455030PESOS 


30609422854 


30685158341 


04001033327F 


PE455027PESOS 


30609422854 


30685158341 


03001030077D 


PE362728PESOS 


30609453385 


33500057039 


03001030473D 


PE363319PESOS 


30609453385 


33500057039 


04001013323W 


PE384014PESOS 


30609453385 


33500057039 


04001027423F 


PE395710PESOS 


30609453385 


33500057039 


04001029572M 


PE3684PESOS 


30609453385 


30500055053 


04001037867S 


PE404021 PESOS 


30609453385 


33500057039 


04001 040 106V 


PE406202PESOS 


30609453385 


33500057039 


04001042954L 


PE408489PESOS 


30609453385 


33500057039 


04001042960X 


PE408493PESOS 


30609453385 


33500057039 


04001046745N 


PE411758PESOS 


30609453385 


33500057039 


04001047117H 


PE53200PESOS 


30609607935 


30707201882 


04001047119J 


PE53201 PESOS 


30609607935 


30707201882 


04001047567Z 


PE412807PESOS 


30609607935 


33500057039 


03001026079K 


PE10685PESOS 


30609611541 


30500057102 


04001035227G 


PE825744PESOS 


30609729747 


30500064478 


04001026104A 


PE2971 PESOS 


30609765565 


30500055053 


04001011537E 


439212 


30609788352 


30685158341 


03001000074U 


30087 


30609861378 


30500049770 


03001012861E 


PE777053PESOS 


30610252334 


30500064478 


03001012862F 


PE777052PESOS 


30610252334 


30500064478 


04001039173K 


PE1560584 


30610255783 


30500036911 


03001027994R 


PE360933PESOS 


30610400562 


33500057039 


04001000473B 


PE371399PESOS 


30610400562 


33500057039 


03001007332B 


PE337483PESOS 


30610477506 


33500057039 


03001008950X 


PE339382PESOS 


30610477506 


33500057039 


04001 03841 5X 


PE554139PESOS 


30610488079 


30518919349 


04001025763K 


PE383669PESOS 


30610494974 


33500057039 


04001029927Z 


PE550931 PESOS 


30610494974 


30518919349 


04001041 103T 


PE407110PESOS 


30610494974 


33500057039 


04001042392H 


PE407295PESOS 


30610494974 


33500057039 


04001042885Y 


PE408659PESOS 


30610494974 


33500057039 


04001046529N 


PE411817PESOS 


30610494974 


33500057039 


04001048983T 


PE414174PESOS 


30610494974 


33500057039 


03001011986L 


528886 


30610524598 


30518919349 


04001002709F 


PE373448PESOS 


30610615704 


33500057039 


04001003697M 


PE374436PESOS 


30610615704 


33500057039 


04001033029E 


PE400251 PESOS 


30610615704 


33500057039 


04001 03431 5D 


PE401257PESOS 


30610615704 


33500057039 


04001 04771 1H 


PE413078PESOS 


30610615704 


33500057039 


04001047832L 


PE411751PESOS 


30610615704 


33500057039 


04001047834N 


PE411750PESOS 


30610615704 


33500057039 


03001033003S 


PE366195PESOS 


30610905257 


33500057039 


03001031494H 


PE538099PESOS 


30611479626 


30518919349 


03001000287D 


PE327857 


30611864686 


33500057039 


04001002270V 


PE373062PESOS 


30611864686 


33500057039 


03001032859N 


PE425694PESOS 


30611906079 


30685158341 


0400 101 3995 Y 


PE440951 PESOS 


30611906079 


30685158341 


04001032767M 


PE454680PESOS 


30611906079 


30685158341 


04001038639Z 


PE459297PESOS 


30611906079 


30685158341 




04001024927L 


PE549 195 PESOS 


30611983979 


30518919349 


03001008952K 


PE407324PESOS 


30611999700 


30685158341 


03001 00903 1W 


PE407549PESOS 


30611999700 


30685158341 


04001033578N 


PE824622PESOS 


30612238355 


30500064478 


04001047563M 


PE835045PESOS 


30612238355 


30500064478 


04001048254K 


PE835693PESOS 


30612238355 


30500064478 


03001 012298X 


410606 


30612406614 


30685158341 


03001013596K 


345141 


30612406614 


33500057039 


03001 016087X 


347518 


30612406614 


33500057039 


03001 018-157X 


349462 


30612406614 


33500057039 


03001020538E 


352078 


30612406614 


33500057039 


03001 02 1352W 


353055 


30612406614 


33500057039 


03001022161V 


353975 


30612406614 


33500057039 


03001023481 E 


355324 


30612406614 


33500057039 


0300102431 4A 


356615 


30612406614 


33500057039 


03001025048F 


357459 


30612406614 


33500057039 


04001025756M 


PE449717PESOS 


30612406614 


30685158341 


03001021282B 


PE352848PESOS 


30612476000 


33500057039 


03001032816G 


PE365632PESOS 


30612476000 


33500057039 


03001036412C 


PE369283PESOS 


30612476000 


33500057039 


04001022778N 


PE392274PESOS 


30612476000 


33500057039 


03001032483G 


PE11135PESOS 


30612565305 


30500057102 


03001034798R 


PE11376PESOS 


30612565305 


30500057102 


03001034800B 


PE11375PESOS 


30612565305 


30500057102 


04001003106U 


PE1 51 71 PESOS 


30612565305 


30500035788 


04001003108W 


PE15172PESOS 


30612565305 


30500035788 


04001003895M 


PE 15249 


30612565305 


30500035788 


04001007242C 


PE 15607 


30612565305 


30500035788 


04001009732X 


PE15895PESOS 


30612565305 


30500035788 


04001 01 9809 Y 


PE16899PESOS 


30612565305 


30500035788 


04001035967R 


PE18768PESOS 


30612565305 


30518919349 


04001041965M 


PE19416PESOS 


30612565305 


30500035788 


03001010897L 


PE775315PESOS 


30612655215 


30500064478 


03001027890M 


PE789840PESOS 


30612655215 


30500064478 


04001005825H 


PE802747PESOS 


30612655215 


30500064478 


0400102531 OV 


PE818187PESOS 


30612655215 


30500064478 


04001029824M 


PE821860PESOS 


30612655215 


30500064478 


04001009141C 


PE380403PESOS 


30612659032 


33500057039 


04001009227H 


PE380693PESOS 


30612659032 


33500057039 


04001 014989S 


PE384568PESOS 


30612659032 


33500057039 


04001023077G 


PE392380PESOS 


30612659032 


33500057039 


04001023532C 


PE392840PESOS 


30612659032 


33500057039 


04001038180H 


PE403466PESOS 


30612659032 


33500057039 


0400 10381 82 J 


PE5486 PESOS 


30612659032 


30500055053 


04001040247E 


PE406291 PESOS 


30612659032 


33500057039 


04001041423B 


PE406945PESOS 


30612659032 


33500057039 


04001043351D 


PE407716PESOS 


30612659032 


33500057039 


04001044255H 


PE7170PESOS 


30612659032 


30500055053 


04001048689W 


PE413090PESOS 


30612659032 


33500057039 


04001044760X 


PE39128PESOS 


30612803443 


30500049770 


03001031 223U 


PE425137PESOS 


30612885911 


30685158341 


0400100031 7V 


PE430761 PESOS 


30612885911 


30685158341 


04001042396L 


PE462065PESOS 


30612885911 


30685158341 


03001008689R 


PE773233PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001008690J 


PE773232PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001009799U 


PE774291 PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001009804H 


PE774292PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001010715A 


PE7779 PESOS 


30612929455 


30500033254 



0300100691 7J 


PE337024PESOS 


30708194766 


33500057039 


04001 04 1934X 


PE407567PESOS 


30708205202 


33500057039 


04001002692G 


PE373412PESOS 


30708223294 


33500057039 


03001034957Y 


PE428847PESOS 


30708224606 


30685158341 


03001024356G 


PE355276PESOS 


30708228202 


33500057039 


03001 027253 F 


PE360016PESOS 


30708228202 


33500057039 


04001 020547 F 


PE445587PESOS 


30708228636 


30685158341 


04001 04 1439X 


PE6613PESOS 


30708228636 


30500055053 


03001034834X 


PE368278PESOS 


30708238003 


33500057039 


0400101 1850C 


PE383105PESOS 


30708238003 


33500057039 


04001 026325 F 


PE394609PESOS 


30708238003 


33500057039 


04001036337J 


PE402733PESOS 


30708238003 


33500057039 


04001045989W 


PE411487PESOS 


30708238003 


33500057039 


03001009632G 


PE340390PESOS 


30708238321 


33500057039 


03001010261T 


PE341103PESOS 


30708238321 


33500057039 


03001016063C 


PE779735PESOS 


30708238321 


30500064478 


04001 039637 P 


PE52676PESOS 


30708240458 


30707201882 


0400103881 1X 


PE5900PESOS 


30708260637 


30500055053 


04001 040382 E 


PE6146PESOS 


30708260637 


30500055053 


04001042591X 


PE6939PESOS 


30708260637 


30500055053 


04001 042593 K 


PE6924PESOS 


30708260637 


30500055053 


04001044441 E 


PE7417PESOS 


30708260637 


30500055053 


04001 044442 F 


PE7416PESOS 


30708260637 


30500055053 


04001 045669 R 


PE7657PESOS 


30708260637 


30500055053 


04001046559Z 


PE7896PESOS 


30708260637 


30500055053 


04001046560X 


PE7897PESOS 


30708260637 


30500055053 


04001 046563 L 


PE7895PESOS 


30708260637 


30500055053 


04001 046565 N 


PE7831 PESOS 


30708260637 


30500055053 


04001035498Z 


PE72060PESOS 


30708260750 


33707366589 


04001038745Y 


PE404899PESOS 


30708260823 


33500057039 


04001015489Y 


PE711130PESOS 


30708271620 


33500038069 


03001014987P 


PE346469PESOS 


30708286172 


33500057039 


0300101 4990J 


PE346468PESOS 


30708286172 


33500057039 


03001018565L 


PE349834PESOS 


30708286172 


33500057039 


04001 02 1496J 


PE391204PESOS 


30708286172 


33500057039 


03001019500B 


PE351083PESOS 


30708291230 


33500057039 


0300 10261 64 F 


PE358846PESOS 


30708291230 


33500057039 


04001 04609 3J 


PE7790PESOS 


30708291230 


30500055053 


0300101469 3J 


PE346315PESOS 


30708293055 


33500057039 


04001019980Y 


PE390221PESOS 


30708293055 


33500057039 


04001 030680 E 


PE398603PESOS 


30708293055 


33500057039 


03001027773M 


PE47684PESOS 


30708297549 


30707201882 


03001035693M 


PE48409PESOS 


30708297549 


30707201882 


04001005641 D 


PE49205PESOS 


30708297549 


30707201882 


0400 10091 60 D 


PE50062PESOS 


30708297549 


30707201882 


0400101 7529L 


PE812844PESOS 


30708297549 


30500064478 


03001029726M 


PE1555115 


30708299797 


3050003691 1 


04001000202Y 


PE 1556084 


30708299797 


3050003691 1 


04001 003069 F 


PE373716PESOS 


30708302240 


33500057039 


04001 003070 U 


PE373717PESOS 


30708302240 


33500057039 


04001033208D 


PE400342PESOS 


30708302747 


33500057039 


03001036580X 


PE369956PESOS 


30708304359 


33500057039 


03001037014B 


PE370272PESOS 


30708304359 


33500057039 


04001023128D 


PE1 52097 


30708304359 


30500043594 


04001027104B 


PE152340 


30708304359 


30500043594 


04001032695M 


PE152747 


30708304359 


30500043594 


04001035676Y 


PE153004 


30708304359 


30500043594 


04001035905J 


PE153011 


30708304359 


30500043594 



0400 1041 739L 


PE153514 


30708304359 


30500043594 


04001044588Z 


PE7446PESOS 


30708304359 


30500055053 


03001012915E 


PE344472PESOS 


30708308133 


33500057039 


03001012916F 


PE344471 PESOS 


30708308133 


33500057039 


04001025322B 


PE394313PESOS 


30708308133 


33500057039 


04001 003883 J 


PE374543PESOS 


30708316365 


33500057039 


0400 1005281 D 


PE375528PESOS 


30708316365 


33500057039 


0400 10444 13D 


PE409970PESOS 


30708316365 


33500057039 


0400 1044421 C 


PE409215PESOS 


30708316365 


33500057039 


0400 101 6849P 


PE387724PESOS 


30708320036 


33500057039 


0400 101 7983P 


PE388722PESOS 


30708320036 


33500057039 


04001 028552 J 


PE396874PESOS 


30708320036 


33500057039 


04001038388R 


PE404779PESOS 


30708320036 


33500057039 


04001043369M 


PE408708PESOS 


30708320036 


33500057039 


04001044965P 


PE463091 PESOS 


30708321083 


30685158341 


04001035682L 


14827 


30708322454 


30500057102 


0300 1021 779 M 


PE353467PESOS 


30708323159 


33500057039 


04001003333W 


PE801112PESOS 


30708327022 


30500064478 


0400 101 6958Z 


PE13383PESOS 


30708327022 


30500057102 


0400 101 9928Z 


PE70751 PESOS 


30708327022 


33707366589 


03001030154W 


PE362784PESOS 


30708327332 


33500057039 


04001020344A 


PE390552PESOS 


30708329750 


33500057039 


04001020345B 


PE390551 PESOS 


30708329750 


33500057039 


04001 022960G 


PE392459PESOS 


30708329750 


33500057039 


0400 10231 93F 


PE392676PESOS 


30708329750 


33500057039 


04001025653X 


PE394432PESOS 


30708329750 


33500057039 


040010461 18H 


PE411566PESOS 


30708329750 


33500057039 


04001034054D 


PE14719PESOS 


30708337567 


30500057102 


03001023435D 


PE10528PESOS 


30708345322 


30500057102 


0400 1001 509C 


PE372213PESOS 


30708345853 


33500057039 


0400 101 1702V 


PE439243PESOS 


30708350695 


30685158341 


03001027905J 


PE360833PESOS 


30708359404 


33500057039 


03001 035624G 


PE368610PESOS 


30708359404 


33500057039 


04001004354D 


PE375087PESOS 


30708359404 


33500057039 


04001006638K 


PE377193PESOS 


30708359404 


33500057039 


0400 101 5873L 


PE386314PESOS 


30708359404 


33500057039 


04001043544H 


PE409139PESOS 


30708359404 


33500057039 


04001020305U 


PE388970PESOS 


30708364823 


33500057039 


03001030922C 


PE364115PESOS 


30708368845 


33500057039 


0400 10471 47K 


PE463216PESOS 


30708371633 


30685158341 


0400 10471 48L 


PE463215PESOS 


30708371633 


30685158341 


0400102051 1T 


PE390720PESOS 


30708375930 


33500057039 


0400 10205 12U 


PE390719PESOS 


30708375930 


33500057039 


04001020687K 


PE390832PESOS 


30708375930 


33500057039 


04001 045448 M 


PE410913PESOS 


30708375930 


33500057039 


03001 023438G 


PE355416PESOS 


30708377240 


33500057039 


04001045360F 


PE556528PESOS 


30708377240 


30518919349 


0300 101 8388Y 


PE349739PESOS 


30708377518 


33500057039 


0300 10211 51 T 


PE352852PESOS 


30708377518 


33500057039 


03001037145G 


PE370271 PESOS 


30708377518 


33500057039 


0400 101 3789P 


PE384877PESOS 


30708377518 


33500057039 


04001028259N 


PE396630PESOS 


30708377518 


33500057039 


04001 034828 M 


PE401531 PESOS 


30708377518 


33500057039 


04001 00004 1P 


PE11694PESOS 


30708378476 


30500057102 


03001037702F 


PE798351 PESOS 


30708395974 


30500064478 


04001 00089 1F 


PE799181 PESOS 


30708395974 


30500064478 


04001 009934 M 


PE12671PESOS 


30708395974 


30500057102 


0400 101 01 45V 


PE12692PESOS 


30708395974 


30500057102 
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03001010873F 


PE775318PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001 01 2488 J 


PE776540PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001 013396X 


PE777573PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001 015040T 


PE778911 PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001 015796Y 


PE779550PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001015797P 


PE779552PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001015799R 


PE779551 PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001015930E 


PE779722PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001015932G 


PE779723PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001 015934X 


PE779724PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001016730D 


PE780327PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001017210U 


PE780644PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001017221W 


PE780740PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001 017223B 


PE780741 PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001 017978S 


PE781421 PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001 017980L 


PE781422PESOS 


30612929455 


30500064478 


0300101 7982N 


PE781419PESOS 


30612929455 


30500064478 


0300101 7986R 


PE781423PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001 017987S 


PE781424PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001 017988T 


PE781420PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001 019726L 


PE782808PESOS 


30612929455 


30500064478 


0300101 9820G 


PE783065PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001021256C 


PE784164PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001023073B 


PE785784PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001023075D 


PE785406PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001023535E 


PE786201 PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001024480E 


PE786535PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001024764J 


PE787052PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001024782J 


PE787054PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001024790X 


PE787053PESOS 


30612929455 


30500064478 


03001025252C 


PE421335PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001025261C 


PE421336PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001025707H 


PE421637PESOS 


30612929455 


30685158341 


0300102571 OB 


PE421690PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001025712D 


PE421689PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001025722E 


PE421639PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001025730D 


PE421691 PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001025732F 


PE421638PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001025734H 


PE421688PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001025737K 


PE421687PESOS 


30612929455 


30685158341 


0300 10 2602 3W 


PE421883PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001026331 B 


PE422274 PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001026575L 


PE422496 PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001026722F 


PE422547 PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001027166X 


PE422705PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001027168K 


PE422732PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001027169L 


PE422733PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001027170D 


PE422734PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001027171E 


PE422735PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001027937Y 


PE4236 16 PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001027938P 


PE4236 17 PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001027939Z 


PE423619PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001028396Y 


PE423896PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001028398Z 


PE423897PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001028403D 


PE423894PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001028405F 


PE423892PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001028407H 


PE423891 PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001028760J 


PE423996PESOS 


30612929455 


30685158341 



03001029770L 


PE424925PESOS 


30612929455 


30685158341 


0300103030 7W 


PE425243PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001030308A 


PE425244PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001030309B 


PE425247PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001030310Z 


PE425245PESOS 


30612929455 


30685158341 


0300103031 1R 


PE425246PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001030465E 


PE424926PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001030960E 


PE425654PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001030961F 


PE425655PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001 030965 J 


PE425656PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001 03097 1G 


PE425657PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001031 123T 


PE425799PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001031 124U 


PE425798PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001 03 1930C 


PE426591 PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001031932E 


PE426590PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001 03 1934G 


PE426589PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001031937J 


PE426588PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001032112S 


PE426864PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001032624D 


PE427157PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001032625E 


PE427036PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001032627G 


PE427038PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001032628H 


PE427039PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001032630A 


PE427035PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001032632C 


PE427034PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001032634E 


PE427037PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001032635F 


PE427158PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001032868N 


PE427270PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001033141V 


PE427411 PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001033142W 


PE427410PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001 033 143A 


PE427409PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001034438X 


PE427801 PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001035710C 


PE429468PESOS 


30612929455 


30685158341 


0300103571 1D 


PE429467PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001036141B 


PE429581 PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001036144E 


PE429580PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001 036 146G 


PE429579PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001 036 148X 


PE429636PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001037632H 


PE430688PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 000 162T 


PE430882PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 000 169D 


PE798672PESOS 


30612929455 


30500064478 


0400100051 7A 


PE431334PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001000525W 


PE431313PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001000533V 


PE431312PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001000565D 


PE431079PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001001116T 


PE431515PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001002405V 


PE432293PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001002679L 


PE432660PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001002681E 


PE432659PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001002682F 


PE432661 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001002683G 


PE432662PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 003 169G 


PE433001 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001004560C 


PE433662PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 00456 1D 


PE433663PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001006189L 


PE434697PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001006666L 


PE434970PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001006783L 


PE435376PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 00759 U 


PE435757PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001007594M 


PE435756PESOS 


30612929455 


30685158341 



0400101 1273B 


PE12824PESOS 


30708395974 


30500057102 


0400101 1833D 


PE12886PESOS 


30708395974 


30500057102 


04001 02791 6 M 


PE14240PESOS 


30708395974 


30500057102 


04001 03 1023T 


PE14480PESOS 


30708395974 


30500057102 


04001 043657 M 


PE52988PESOS 


30708401303 


30707201882 


04001 01 6890 L 


PE443200PESOS 


30708437715 


30685158341 


04001 043333 D 


PE409066PESOS 


30708447915 


33500057039 


04001 01 8464 K 


PE388935PESOS 


30708453788 


33500057039 


03001028316G 


PE790528PESOS 


30708455357 


30500064478 


03001028551 H 


PE361645PESOS 


30708455357 


33500057039 


04001 030877 M 


PE3930PESOS 


30708455500 


30500055053 


04001048016G 


PE413302PESOS 


30708456329 


33500057039 


04001040962X 


PE6293PESOS 


30708457600 


30500055053 


04001044805X 


PE410306PESOS 


30708457600 


33500057039 


04001 0223 17C 


PE1 558683 


30708459174 


30500036911 


03001 036458 M 


PE369574PESOS 


30708460024 


33500057039 


04001 003335 B 


PE373892PESOS 


30708460024 


33500057039 


0400101 1268F 


PE382033PESOS 


30708460024 


33500057039 


04001 0472 13E 


PE412201 PESOS 


30708469714 


33500057039 


04001018364J 


PE13486PESOS 


30708475005 


30500057102 


04001 020064W 


PE13648PESOS 


30708475005 


30500057102 


04001020067C 


PE13646PESOS 


30708475005 


30500057102 


04001 020068 D 


PE13644PESOS 


30708475005 


30500057102 


04001 020424W 


PE13672PESOS 


30708475005 


30500057102 


04001 020426 B 


PE13670PESOS 


30708475005 


30500057102 


04001021610U 


PE13737PESOS 


30708475005 


30500057102 


04001 023263 D 


PE13875PESOS 


30708475005 


30500064478 


04001 023274 F 


PE13874PESOS 


30708475005 


30500057102 


0400 1026766 Y 


PE14131PESOS 


30708475005 


30500057102 


04001 026767 P 


PE14133PESOS 


30708475005 


30500057102 


04001 0279 17N 


PE14241PESOS 


30708475005 


30500057102 


04001 030225W 


PE14400PESOS 


30708475005 


30500057102 


04001 030234W 


PE14399PESOS 


30708475005 


30500057102 


04001 024578 N 


PE13984PESOS 


30708475552 


30500057102 


0400 1024579 Y 


PE13983PESOS 


30708475552 


30500057102 


04001 025443 F 


PE14010PESOS 


30708475552 


30500057102 


04001 025444G 


PE14011PESOS 


30708475552 


30500057102 


04001 01 9532 H 


PE389664PESOS 


30708476168 


33500057039 


04001 008064 F 


PE379380PESOS 


30708493518 


33500057039 


04001008957Z 


PE380247PESOS 


30708493518 


33500057039 


0400 1021 938 K 


PE13746PESOS 


30708494239 


30500057102 


04001 021 958 M 


PE13745PESOS 


30708494239 


30500057102 


04001028489S 


PE14295PESOS 


30708494239 


30500057102 


0400 1029358 Y 


PE14359PESOS 


30708494239 


30500057102 


04001 029800G 


PE14388PESOS 


30708494239 


30500057102 


0400101 2767 K 


PE1 557585 


30708500654 


30500036911 


03001 035367 K 


PE69185PESOS 


30708505095 


33707366589 


03001 035585 M 


PE1 555835 


30708518898 


30500036911 


04001 036362 H 


PE402818PESOS 


30708518898 


33500057039 


04001040755X 


PE406800PESOS 


30708524421 


33500057039 


04001 040757 K 


PE406810PESOS 


30708524421 


33500057039 


04001 040759 M 


PE406801 PESOS 


30708524421 


33500057039 


0400 1048456 Y 


PE413619PESOS 


30708524421 


33500057039 


04001 007864 M 


PE436400PESOS 


30708525746 


30685158341 


04001 01 2674 H 


PE439697PESOS 


30708525746 


30685158341 


0400101 5580G 


PE13246PESOS 


30708536705 


30500057102 


04001015581 H 


PE13247PESOS 


30708536705 


30500057102 


04001 01 5860 H 


PE13279PESOS 


30708536705 


30500057102 




04001015862J 


PE13280PESOS 


30708536705 


30500057102 


04001 01 6686Y 


PE13341PESOS 


30708536705 


30500057102 


04001016687P 


PE13342PESOS 


30708536705 


30500057102 


04001 01 6992Y 


PE13380PESOS 


30708536705 


30500057102 


04001 01 6994Z 


PE13381PESOS 


30708536705 


30500057102 


04001017405E 


PE13427PESOS 


30708536705 


30500057102 


04001017406F 


PE13428PESOS 


30708536705 


30500057102 


04001 034909M 


PE14777PESOS 


30708536705 


30500057102 


04001034917L 


PE14778PESOS 


30708536705 


30500057102 


04001 035236G 


PE4616PESOS 


30708543612 


30500055053 


04001027840X 


PE451384PESOS 


30708547103 


30685158341 


03001034947N 


PE368276PESOS 


30708547782 


33500057039 


03001036080D 


PE429601PESOS 


30708554045 


30685158341 


04001045788T 


PE411271PESOS 


30708554045 


33500057039 


04001012978Y 


PE383972PESOS 


30708554827 


33500057039 


0400101 1477H 


PE382558PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001012858L 


PE383823PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001012859M 


PE383822PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001012862G 


PE383821PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001018782N 


PE389131PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001026903H 


PE395181PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001028974R 


PE396880PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001034026C 


PE400819PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001034826K 


PE401294PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001036372X 


PE403048PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001041137D 


PE406946PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001042353E 


PE407595PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001044759Z 


PE410154PESOS 


30708569131 


33500057039 


04001033732F 


PE14698PESOS 


30708570695 


30500057102 


04001 033739M 


PE14700PESOS 


30708570695 


30500057102 


04001 047530G 


PE466190PESOS 


30708572612 


30685158341 


04001 04773 U 


PE466191PESOS 


30708572612 


30685158341 


04001036126F 


PE402473PESOS 


30708578882 


33500057039 


04001036127G 


PE402475PESOS 


30708578882 


33500057039 


04001037466N 


PE403622PESOS 


30708578882 


33500057039 


040010391 15G 


PE405161PESOS 


30708578882 


33500057039 


04001042349J 


PE407985PESOS 


30708578882 


33500057039 


04001042443E 


PE408157PESOS 


30708578882 


33500057039 


04001043862K 


PE409306PESOS 


30708578882 


33500057039 


04001043863L 


PE409317PESOS 


30708578882 


33500057039 


04001044681K 


PE410097PESOS 


30708578882 


33500057039 


040010464 30E 


PE411502PESOS 


30708578882 


33500057039 


04001046431F 


PE411489PESOS 


30708578882 


33500057039 


04001047873Z 


PE412983PESOS 


30708578882 


33500057039 


04001046892Z 


412297 


30708586222 


33500057039 


04001031234A 


PE14504PESOS 


30708595418 


30500057102 


04001034274H 


PE1 559936 


30708600039 


3050003691 1 


04001043900D 


PE462707PESOS 


30708600152 


30685158341 


04001049010B 


PE414144PESOS 


30708600187 


33500057039 


04001038940L 


PE405422PESOS 


30708601086 


33500057039 


04001012867L 


PE384003PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001012869N 


PE384004PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001012880G 


PE384005PESOS 


30708608366 


33500057039 


0400101 3054A 


PE384154PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001013652E 


PE384594PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001014768N 


PE385358PESOS 


30708608366 


33500057039 


040010158 36K 


PE386468PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001018357L 


PE388891PESOS 


30708608366 


33500057039 



04001007916K 


152002537601 


30612929455 


30500007539 


04001008658Y 


152002547601 


30612929455 


30500007539 


04001009768R 


152002570001 


30612929455 


30500007539 


04001010197F 


152002573201 


30612929455 


30500007539 


04001010754E 


PE152257951 


30612929455 


30500007539 


04001010756G 


PE152257961 


30612929455 


30500007539 


04001010758X 


PE152257971 


30612929455 


30500007539 


04001010951D 


152002579801 


30612929455 


30500007539 


04001012756X 


PE152259941 


30612929455 


30500007539 


04001012757J 


PE1522 59961 


30612929455 


30500007539 


04001012758K 


PE1522 59931 


30612929455 


30500007539 


04001012759L 


PE1522 59921 


30612929455 


30500007539 


04001013116W 


152002599501 


30612929455 


30500007539 


04001013313V 


152002610401 


30612929455 


30500007539 


04001013314W 


152002609801 


30612929455 


30500007539 


0400101 3976N 


152002619201 


30612929455 


30500007539 


0400101 3991 K 


152002619101 


30612929455 


30500007539 


04001014397L 


PE1 52262351 


30612929455 


30500007539 


04001014398M 


PE1 52262341 


30612929455 


30500007539 


04001014401U 


PE1 52262331 


30612929455 


30500007539 


04001014403W 


PE152262381 


30612929455 


30500007539 


04001014408E 


PE152262361 


30612929455 


30500007539 


04001014410U 


PE152262391 


30612929455 


30500007539 


04001014412W 


PE152262371 


30612929455 


30500007539 


0400101 5921 F 


PE152263561 


30612929455 


30500007539 


04001016793N 


152002655301 


30612929455 


30500007539 


04001016795P 


152002655401 


30612929455 


30500007539 


04001016796Z 


152002655201 


30612929455 


30500007539 


04001017316F 


152002658401 


30612929455 


30500007539 


04001018047H 


152002664101 


30612929455 


30500007539 


040010 18049J 


152002664301 


30612929455 


30500007539 


04001018067J 


152002664001 


30612929455 


30500007539 


04001018071E 


152002664201 


30612929455 


30500007539 


04001018687R 


152002673201 


30612929455 


30500007539 


04001018690L 


152002673001 


30612929455 


30500007539 


04001018691M 


152002673101 


30612929455 


30500007539 


04001019752L 


152002682001 


30612929455 


30500007539 


04001019754N 


152002681901 


30612929455 


30500007539 


04001019755Y 


152002681801 


30612929455 


30500007539 


04001019759S 


152002682101 


30612929455 


30500007539 


04001019760K 


152002681701 


30612929455 


30500007539 


04001020722A 


PE445531 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001020724C 


PE445503PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001020726E 


PE445488PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001020730W 


PE445489PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001020733C 


PE445490PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001020734D 


PE445491 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001020736F 


PE445492PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001020740A 


PE445493PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001020744E 


PE445494PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001020747H 


PE445498PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 020749 J 


PE445501 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001020756H 


PE445493 


30612929455 


30685158341 


04001021815E 


PE446485PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001021816F 


PE446480PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001021817G 


PE446478PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001021819X 


PE446481 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 02 1822C 


PE446484PESOS 


30612929455 


30685158341 




04001021823D 


PE446479PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001021825F 


PE446482PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001021827H 


PE446483PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001021830B 


PE446477PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001022661E 


152002716701 


30612929455 


30500007539 


04001022662F 


152002716801 


30612929455 


30500007539 


04001022663G 


152002716901 


30612929455 


30500007539 


04001022664H 


152002716601 


30612929455 


30500007539 


04001023106W 


PE447354PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001023347G 


152002724501 


30612929455 


30500007539 


04001023348H 


152002724601 


30612929455 


30500007539 


0400102351 7F 


152002724401 


30612929455 


30500007539 


04001025101T 


PE448916PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001026703F 


PE450241 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001026704G 


PE450240PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001026706X 


PE450245PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001026707J 


PE449698PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001026709L 


PE449842PESOS 


30612929455 


30685158341 


0400102671 1E 


PE450237PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001027664M 


PE451258PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001027666Y 


PE451257PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001027668Z 


PE450242PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001027696R 


PE450238PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001027699U 


PE450239PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001028099P 


PE450244PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001028843M 


PE450243PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001029438N 


PE452592PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001029439Y 


PE452591 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 02944 1H 


PE452593PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001029442X 


PE452590PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001030740B 


152002807901 


30612929455 


30500007539 


04001030742D 


152002808001 


30612929455 


30500007539 


04001030744F 


152002808101 


30612929455 


30500007539 


04001031040S 


152002808201 


30612929455 


30500007539 


04001031 192D 


152002810401 


30612929455 


30500007539 


04001031692X 


152002817301 


30612929455 


30500007539 


04001031693J 


152002817201 


30612929455 


30500007539 


04001031694K 


152002817101 


30612929455 


30500007539 


04001031695L 


152002817001 


30612929455 


30500007539 


04001032749M 


PE454642PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001033371E 


PE455019PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001033372F 


PE455018PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001033373G 


PE455020PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001033374H 


PE455021 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001033376J 


PE455023PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001033377K 


PE455022PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001033521B 


PE455116PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 03440 1W 


152002843401 


30612929455 


30500007539 


04001034410W 


152002843601 


30612929455 


30500007539 


04001 0344 14D 


152002843701 


30612929455 


30500007539 


04001035274X 


152002843801 


30612929455 


30500007539 


04001035275J 


152002843501 


30612929455 


30500007539 


04001 035626 J 


PE456687PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001035629M 


PE456689PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001035630E 


PE456690PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001035631F 


PE456691 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001035632G 


PE456692PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001035633H 


PE456693PESOS 


30612929455 


30685158341 



04001019152F 


PE389429PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001022764X 


PE392008PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001022765J 


PE392007PESOS 


30708608366 


33500057039 


040010234 35E 


PE392687PESOS 


30708608366 


33500057039 


040010234 36F 


PE392751PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001 02 4685 M 


PE393084PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001025974Y 


PE394089PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001025976Z 


PE394086PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001025978S 


PE394087PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001029414H 


PE397129PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001 0294 15X 


PE397128PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001 02941 6J 


PE397116PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001029417K 


PE397127PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001031447G 


PE398855PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001 031 459J 


PE398067PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001 033685M 


PE400730PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001033688P 


PE400728PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001035271F 


PE4608PESOS 


30708608366 


30500055053 


04001036680K 


PE402877PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001038958U 


PE405158PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001038963Z 


PE405155PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001039360X 


PE405469PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001039363L 


PE405439PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001043261D 


PE408704PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001 043273G 


PE408705PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001043813G 


PE409283PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001 04381 6J 


PE409301PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001044706X 


PE409851PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001044707J 


PE409850PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001045137H 


PE410382PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001 04674 U 


PE411909PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001047516K 


PE411760PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001049154K 


PE414063PESOS 


30708608366 


33500057039 


04001 02 1226A 


PE391140PESOS 


30708612215 


33500057039 


040010044 34C 


PE12125PESOS 


30708616385 


30500057102 


04001005241W 


12208 


30708616385 


30500057102 


04001005648K 


PE12262PESOS 


30708616385 


30500057102 


04001 00 7666 M 


PE12468PESOS 


30708616385 


30500057102 


040010080 39H 


PE12523PESOS 


30708616385 


30500057102 


04001008604F 


PE12571PESOS 


30708616385 


30500057102 


04001009350E 


PE12641PESOS 


30708616385 


30500057102 


04001 009385M 


PE12644PESOS 


30708616385 


30500057102 


04001009415G 


PE806275PESOS 


30708616385 


30500064478 


04001010415V 


PE806862PESOS 


30708616385 


30500064478 


0400101 1272A 


PE12823PESOS 


30708616385 


30500057102 


0400101 1692G 


PE12871PESOS 


30708616385 


30500057102 


040010122 38D 


PE12921PESOS 


30708616385 


30500057102 


0400101 3386X 


PE13009PESOS 


30708616385 


30500057102 


04001014716G 


PE810678PESOS 


30708616385 


30500064478 


04001014721C 


PE810680PESOS 


30708616385 


30500064478 


04001014891K 


PE13204PESOS 


30708616385 


30500057102 


04001022913E 


PE13852PESOS 


30708620641 


30500057102 


04001036671K 


PE14927PESOS 


30708648597 


30500057102 


04001036964P 


PE14925PESOS 


30708648597 


30500057102 


04001036968T 


PE14926PESOS 


30708648597 


30500057102 


04001037764Y 


PE5598PESOS 


30708648597 


30500055053 


04001038287P 


PE5758PESOS 


30708648597 


30500055053 


04001 0398 16Y 


PE6079PESOS 


30708648597 


30500055053 




04001040491F 


PE6297PESOS 


30708648597 


30500055053 


04001041131U 


PE6569PESOS 


30708648597 


33500057039 


0400 104 11 43 A 


PE6568PESOS 


30708648597 


30500055053 


04001041522B 


PE6607PESOS 


30708648597 


30500055053 


04001041685L 


PE6572PESOS 


30708648597 


30500055053 


04001041687N 


PE6574PESOS 


30708648597 


30500055053 


0400 104 1688 Y 


PE6571 PESOS 


30708648597 


30500055053 


04001041690H 


PE6573PESOS 


30708648597 


30500055053 


04001 01 8567 Y 


PE444063PESOS 


30708662204 


30685158341 


04001040565H 


6361 


30708676973 


30500055053 


04001029961Y 


PE397794PESOS 


30708700270 


33500057039 


04001032480E 


PE399688PESOS 


30708700270 


33500057039 


04001032535F 


PE399687PESOS 


30708700270 


33500057039 


04001032537H 


PE399731PESOS 


30708700270 


33500057039 


04001037543J 


PE403861PESOS 


30708700270 


33500057039 


04001041 140U 


PE406673PESOS 


30708700270 


33500057039 


04001042351C 


PE407519PESOS 


30708700270 


33500057039 


04001045690L 


PE410918PESOS 


30708700270 


33500057039 


04001 049327M 


PE414384PESOS 


30708700270 


33500057039 


04001040288J 


PE406274PESOS 


30708705043 


33500057039 


04001042913G 


PE408696PESOS 


30708705043 


33500057039 


04001048565P 


PE413463PESOS 


30708705043 


33500057039 


04001027210W 


PE395687PESOS 


30708706333 


33500057039 


04001 046663M 


PE557333PESOS 


30708721553 


30518919349 


0400 1038556 Y 


PE458227PESOS 


30708724862 


30685158341 


04001038558Z 


PE458229PESOS 


30708724862 


30685158341 


04001038559R 


PE458228PESOS 


30708724862 


30685158341 


04001 042051 W 


PE9920PESOS 


30708757221 


30527508165 


04001047326J 


PE834976PESOS 


30708772964 


30500064478 


04001048875T 


PE835185PESOS 


30708772964 


30500064478 


04001 0269 13X 


PE3210PESOS 


30708773057 


30500055053 


04001045389Z 


117002951401 


30708798106 


30500007539 


04001046281X 


PE153914 


30708825677 


30500043594 


04001042738L 


PE6992PESOS 


30708844639 


30500055053 


04001048461K 


PE413649PESOS 


30708865490 


33500057039 


04001043262E 


PE408833PESOS 


30708868570 


33500057039 


04001044151C 


PE409603PESOS 


30708868570 


33500057039 


04001044153E 


PE409601PESOS 


30708868570 


33500057039 


04001042244D 


PE15354 


30708887109 


30500057102 


04001037839R 


PE404318PESOS 


30708903945 


33500057039 


04001046254X 


PE7863PESOS 


30708927232 


30500055053 


04001013432A 


PE13031PESOS 


30999187923 


30500057102 


03001010637D 


PE341468PESOS 


33500262899 


33500057039 


03001022451A 


PE354273PESOS 


33500262899 


33500057039 


03001025801C 


PE357445PESOS 


33500262899 


33500057039 


03001025951X 


PE358600PESOS 


33500262899 


33500057039 


03001025985P 


PE358642PESOSF 


33500262899 


33500057039 


03001032330U 


PE365342PESOS 


33500262899 


33500057039 


03001033798Z 


PE366960PESOS 


33500262899 


33500057039 


03001034899T 


PE367864PESOS 


33500262899 


33500057039 


03001034900C 


PE368251PESOS 


33500262899 


33500057039 


0400101 1207V 


PE382302PESOS 


33500262899 


33500057039 


04001013810A 


PE384809PESOS 


33500262899 


33500057039 


03001001550U 


PE30255PESOS 


33500303129 


30500049770 


03001016156F 


PE32062PESOS 


33500303129 


30500049770 


03001016157G 


PE32061PESOS 


33500303129 


30500049770 


03001 024 187X 


PE33041 


33500303129 


30500049770 


03001026200T 


PE33231PESOS 


33500303129 


30500049770 
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04001035635J 


PE456694PESOS 


3061 2929455 


30685158341 


04001035636K 


PE456695PESOS 


3061 2929455 


30685158341 


04001 035651 H 


PE456688PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001035654K 


PE456696PESOS 


3061 2929455 


30685158341 


04001036460G 


152002860701 


3061 2929455 


30500007539 


04001036692N 


457786 


3061 2929455 


30685158341 


04001036693Y 


457787 


30612929455 


30685158341 


04001036695Z 


457789 


30612929455 


30685158341 


04001036696R 


457788 


30612929455 


30685158341 


04001 0371 53G 


457790 


30612929455 


30685158341 


04001 0371 57K 


458070 


30612929455 


30685158341 


04001 037 158L 


458072 


30612929455 


30685158341 


04001037160E 


458071 


30612929455 


30685158341 


04001037553K 


PE457736PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001037554L 


PE457735PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001037556N 


PE457737PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001037884R 


152002875301 


30612929455 


30500007539 


04001037886T 


152002875401 


30612929455 


30500007539 


04001038582N 


PE458898PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001038583Y 


PE458899PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001038625L 


PE459134PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001038626M 


PE458895PESOS 


30612929455 


30685158341 


0400 10 3862 7 N 


PE459130PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001038628Y 


PE458896PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001038635M 


PE458897PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 03881 2J 


152002887601 


3061 2929455 


30500007539 


04001 03881 3K 


152002887901 


3061 2929455 


30500007539 


04001 03881 5M 


152002887701 


3061 2929455 


30500007539 


04001 03881 6N 


152002887801 


30612929455 


30500007539 


04001 039 144X 


PE459602PESOS 


3061 2929455 


30685158341 


0400 10391 54 J 


PE459603PESOS 


3061 2929455 


30685158341 


04001039806N 


PE459979PESOS 


3061 2929455 


30685158341 


04001039829S 


PE459710PESOS 


3061 2929455 


30685158341 


04001 039831 L 


PE459712PESOS 


3061 2929455 


30685158341 


04001039833N 


PE459208PESOS 


3061 2929455 


30685158341 


04001039873R 


PE459704PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001039884T 


PE459705PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001039886V 


PE459706PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001039888A 


PE459720PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001039890Z 


PE459719PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001039892S 


PE459718PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001039895V 


PE459717PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001039897A 


PE459716PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001039909R 


PE459714PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 03991 1K 


PE459709PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 03991 3M 


PE459711 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 03991 4N 


PE459713PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 03991 6P 


PE459715PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 041 112T 


152002912801 


30612929455 


30500007539 


04001 041 114V 


152002912701 


30612929455 


30500007539 


04001041 128D 


152002912601 


30612929455 


30500007539 


04001041 130T 


152002912201 


30612929455 


30500007539 


04001041 132V 


152002912901 


3061 2929455 


30500007539 


04001041 134A 


152002913001 


30612929455 


30500007539 


04001 041 878P 


PE461734PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 041 881J 


PE461736PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 04 1885N 


PE461739PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 041 887P 


PE461733PESOS 


30612929455 


30685158341 




04001 04 1889R 


PE461732PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001041891K 


PE461738PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 04 1894N 


PE461735PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001042178J 


PE461737PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001042727J 


PE462335PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001042730D 


PE462327PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001042743H 


PE462328PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001042745J 


PE462337PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001042769P 


PE462334PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001042770H 


PE462331 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001042772J 


PE462330PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001042773K 


PE462333PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001042774L 


PE462329PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 042 794N 


PE462336PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001042816X 


PE462332PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001043510A 


PE462865PESOS 


30612929455 


30685158341 


0400104351 3D 


PE462881 PESOS 


30612929455 


30685158341 


0400104351 6G 


PE462879PESOS 


30612929455 


30685158341 


0400 10 43546 J 


PE462882PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001043547K 


PE462880PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 04447 1H 


PE463448PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001044473J 


PE463449PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001044752J 


PE463717PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001044753K 


PE463715PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001044754L 


PE463716PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 044 755M 


PE463714PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 044 756N 


PE463713PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001044757Y 


PE463718PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001044758P 


PE463719PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001045823J 


PE464299PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001045827N 


PE464289PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001045831X 


PE464295PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001045832J 


PE464296PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001045836N 


PE464297PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001046321D 


PE464290PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001046746Y 


PE465413PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001046748Z 


PE465412PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001046751K 


PE465414PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001046772N 


PE465415PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001046775Z 


PE465407PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001046777S 


PE465408PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001046779U 


PE465416PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001047242G 


PE465406PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001047267N 


PE464298PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001047705K 


PE465405PESOS 


30612929455 


30685158341 


0400 1 04781 4 L 


PE466296PESOS 


30612929455 


30685158341 


0400104781 5M 


PE466404PESOS 


30612929455 


30685158341 


0400104781 6N 


PE466295PESOS 


30612929455 


30685158341 


0400104781 7Y 


PE466299PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001047818P 


PE4G6298PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001047819Z 


PE466294PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001047820X 


PE466293PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001047822K 


PE466292PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001047830J 


PE466297PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001048690Y 


PE466931 PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001048692Z 


PE466930PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001048826P 


PE466929PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001048937S 


PE467219PESOS 


30612929455 


30685158341 



04001015073D 


PE36122PESOS 


33500303129 


30500049770 


04001030248E 


PE37655PESOS 


33500303129 


30500049770 


04001 036 123C 


PE38148PESOS 


33500303129 


30500049770 


0400 1021 992 K 


PE51334PESOS 


33500365019 


30707201882 


03001018466L 


PE781808PESOS 


33501496079 


30500064478 


03001 029832 K 


PE14195PESOS 


33501496079 


30500035788 


03001037547M 


PE14823PESOS 


33501496079 


30500035788 


03001037725K 


PE14854PESOS 


33501496079 


30500035788 


04001019737Y 


PE814042PESOS 


33501496079 


30500064478 


04001 029985 U 


PE18185PESOS 


33501496079 


30500035788 


0400 10361 86 L 


PE18787PESOS 


33501496079 


30500035788 


04001 036203 B 


PE18785PESOS 


33501496079 


30500035788 


03001 000233 R 


PE764678PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001 000236 U 


PE764680PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300 1001 608 B 


PE765964PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001001898M 


PE766446PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001 003295 F 


PE767773PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001 005094 E 


PE769512PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001 005545 F 


PE769886PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001 005547 H 


PE769887PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001005722C 


PE770213PESOS 


33501732139 


30500064478 


030010071 13V 


PE771735PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001008 186J 


PE772688PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001008714G 


PE773215PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001 009690 K 


PE774336PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001010592D 


PE775106PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300101 1642A 


PE775981PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300101 1643B 


PE775980PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300101 1974X 


PE776327PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001015170A 


PE779155PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001015192E 


PE779156PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001016103U 


PE779430PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300101 7046E 


PE780474PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300101 7836L 


PE781357PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300101 7838N 


PE781349PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300101 7839Y 


PE781353PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300101 7840G 


PE781355PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300101 784 3J 


PE781350PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300101 7845L 


PE781352PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001018765N 


PE782118PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001018766Y 


PE782117PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001018768Z 


PE782116PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001018867Z 


PE782215PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001018947P 


PE782216PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001020932C 


PE783897PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300 1021 894 K 


PE784669PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300 10220 16U 


PE784922PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001022909X 


PE785570PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001022916G 


PE785569PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001024167G 


PE786712PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300 10241 73 D 


PE786713PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001025465X 


PE787723PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001025700A 


PE788026PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001027131A 


PE789303PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001027878S 


PE790102PESOS 


33501732139 


30500064478 


0300 10291 70 F 


PE791263PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001030033S 


PE792067PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001030034T 


PE792066PESOS 


33501732139 


30500064478 




03001 0305 28E 


PE792283PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001 0305 32W 


PE792282PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001 03 29 70 H 


PE794581PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001032971X 


PE794582PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001034097J 


PE795531PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001 034099L 


PE795532PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001 0346 70G 


PE795947PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001 03 5008C 


PE796125PESOS 


33501732139 


30500064478 


03001 036408H 


PE797304PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 0001 47W 


PE798704PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 000653B 


PE799144PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 0006 54C 


PE799143PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 00 1536C 


PE799639PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 005828K 


PE803046PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 0058 30D 


PE803045PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 006629K 


PE803725PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 0066 30C 


PE803727PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001006786Y 


PE803955PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 006787P 


PE803956PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 007757N 


PE804805PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 009696R 


PE806514PESOS 


33501732139 


30500064478 


0400101 1076C 


PE807612PESOS 


33501732139 


30500064478 


0400101 1118W 


PE807613PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 01 30 72A 


PE808985PESOS 


33501732139 


30500064478 


0400101 3078G 


PE808986PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 01 5243C 


PE152263621 


33501732139 


30500007539 


04001 01 5245E 


PE152263611 


33501732139 


30500007539 


04001 01 5859P 


PE811559PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 01 6995R 


PE812436PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 01 8440E 


PE813604PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 02 1136A 


PE815547PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 02 1927X 


PE816151PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 02 1930C 


PE816150PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 022888P 


PE816670PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 02 2890X 


PE816671PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 022893L 


PE816672PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 023757L 


PE817321PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 02 7949S 


PE820590PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 027952M 


PE820583PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 02 7954Y 


PE820582PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 02 7956Z 


PE820588PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 02 7959T 


PE820586PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 027962N 


PE820584PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001028981 P 


PE821174PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 030 163A 


PE822299PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 030 165C 


PE822297PESOS 


33501732139 


30500064478 


0400 103 1689 Y 


PE823197PESOS 


33501732139 


30500064478 


040010331 50W 


PE824339PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001033151A 


PE824338PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001034906J 


PE825584PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 035390H 


PE825969PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 035540E 


PE826048PESOS 


33501732139 


30500064478 


0400103901 1B 


PE828910PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 0390 15F 


PE828908PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001039016G 


PE828909PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 04 1237E 


PE830541PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 04 3409 H 


PE832211PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 044826L 


PE833111PESOS 


33501732139 


30500064478 



04001 048940M 


PE467220PESOS 


3061 2929455 


30685158341 


04001 049 123G 


PE467218PESOS 


30612929455 


30685158341 


04001 049 199T 


PE467327PESOS 


30612929455 


30685158341 


03001011711U 


PE343178PESOS 


30613137498 


33500057039 


0300101 1748H 


PE343233PESOS 


30613137498 


33500057039 


03001 004704B 


1550582 


30613157219 


30500036911 


03001001 358D 


523070 


30613268177 


30518919349 


03001 001 359E 


523068 


30613268177 


30518919349 


04001 036628M 


PE38231 PESOS 


30613268177 


30500049770 


04001 018794Z 


389253 


30613718172 


33500057039 


04001 04596 5Z 


411372 


30613718172 


33500057039 


03001 006372E 


PE1550973 


30614557466 


30500036911 


04001 006468L 


PE8036 30 PESOS 


30614587144 


30500064478 


03001010546C 


PE341575PESOS 


30614654712 


33500057039 


03001015669N 


PE347151 PESOS 


30614654712 


33500057039 


03001 032506C 


PE365734PESOS 


30614654712 


33500057039 


04001 005280C 


PE376077PESOS 


30614654712 


33500057039 


04001014325C 


PE385491 PESOS 


30614654712 


33500057039 


04001 018776Z 


PE389275PESOS 


30614654712 


33500057039 


04001 02828 1X 


PE396659PESOS 


30614654712 


33500057039 


04001 000398H 


371306 


30614910077 


33500057039 


03001 0281 52E 


PE361178PESOS 


30615424915 


33500057039 


04001 028534J 


PE396694PESOS 


30615424915 


33500057039 


03001 014678M 


PE778655PESOS 


30615491027 


30500064478 


03001021 325W 


PE784225PESOS 


30615491027 


30500064478 


03001 026673K 


PE359330PESOS 


30615601078 


33500057039 


04001 02591 2G 


PE394529PESOS 


30615647272 


33500057039 


0300 1007601 A 


PE772211 PESOS 


30615763043 


30500064478 


03001 017892N 


PE349458PESOS 


30615773146 


33500057039 


03001 0276 14G 


PE360801 PESOS 


30615773146 


33500057039 


03001 032598N 


PE365648PESOS 


30615773146 


33500057039 


04001 00680 1C 


PE377759PESOS 


30615773146 


33500057039 


04001 006978R 


PE377935PESOS 


30615773146 


33500057039 


04001 013623G 


PE440223PESOS 


30615773146 


30685158341 


04001 022327D 


PE391503PESOS 


30615773146 


33500057039 


04001 036407H 


PE4025 74 PESOS 


30615773146 


33500057039 


04001 042346G 


PE462008PESOS 


30615773146 


30685158341 


04001 048095N 


PE466724PESOS 


30615773146 


30685158341 


04001 018260E 


PE388826PESOS 


3061 5902094 


33500057039 


04001 001 940B 


PE69431 PESOS 


30616106666 


33707366589 


04001 037894S 


PE72259PESOS 


30616106666 


33707366589 


04001 0201 75C 


PE390024PESOS 


30616377996 


33500057039 


04001 022033U 


PE391769PESOS 


30616446785 


33500057039 


03001 036522E 


PE1 555948 


30616479292 


30500036911 


04001 009585Y 


PE381056PESOS 


30616849863 


33500057039 


04001 047852N 


PE412988PESOS 


30616852244 


33500057039 


03001022724D 


PE354745PESOS 


30616870153 


33500057039 


03001 028280G 


PE361 151 PESOS 


30616870153 


33500057039 


03001 031 60 1U 


PE364681 PESOS 


30616870153 


33500057039 


03001033533D 


PE366462PESOS 


30616870153 


33500057039 


03001 034432C 


PE367693PESOS 


30616870153 


33500057039 


03001 034955M 


PE368363PESOS 


30616870153 


33500057039 


03001 037652J 


PE370744PESOS 


30616870153 


33500057039 


03001 037809N 


PE370942PESOS 


30616870153 


33500057039 


04001001 11 4R 


PE371616PESOS 


30616870153 


33500057039 


04001 008432E 


PE379728PESOS 


30616870153 


33500057039 


04001 00991 5L 


PE380914PESOS 


30616870153 


33500057039 


04001016017C 


PE386673PESOS 


30616870153 


33500057039 




04001 03254 1C 


PE551340PESOS 


30616870153 


30518919349 


04001 032964L 


PE551853PESOS 


30616870153 


30518919349 


03001 005678M 


PE770073PESOS 


30617091190 


30500064478 


03001 022908H 


PE355153PESOS 


30617167154 


33500057039 


04001 017980M 


PE388721 PESOS 


30617256211 


33500057039 


04001 031 706E 


PE399402PESOS 


30617256211 


33500057039 


04001 034623F 


PE401506PESOS 


30617256211 


33500057039 


04001 036206E 


PE402837PESOS 


30617256211 


33500057039 


04001037135G 


PE403677PESOS 


30617256211 


33500057039 


04001 04004 3V 


PE406201 PESOS 


30617256211 


33500057039 


04001 043424E 


PE408622PESOS 


30617256211 


33500057039 


04001 04481 9N 


PE410307PESOS 


30617256211 


33500057039 


04001 045239K 


PE410566PESOS 


30617256211 


33500057039 


04001 047296P 


PE411980PESOS 


30617256211 


33500057039 


04001 047423H 


PE81 31 PESOS 


30617256211 


30500055053 


03001 017260C 


9893 


30617559451 


30500057102 


04001 01 7456K 


PE51051 PESOS 


30618621428 


30707201882 


03001 009379Y 


PE8607 PESOS 


30619076369 


30527508165 


03001 014635F 


PE8689 PESOS 


30619076369 


30527508165 


03001 018966Z 


PE8751 PESOS 


30619076369 


30527508165 


03001 020208V 


PE8777PESOS 


30619076369 


30527508165 


03001 023338F 


PE8830PESOS 


30619076369 


30527508165 


03001 029252G 


PE8962 PESOS 


30619076369 


30527508165 


03001 032475H 


PE9011 PESOS 


30619076369 


30527508165 


03001 034857N 


PE9059 PESOS 


30619076369 


30527508165 


03001 03471 5G 


PE367863PESOS 


30619396975 


33500057039 


03001 037267L 


PE370504PESOS 


30619396975 


33500057039 


03001 030842D 


PE1555253 


30620810521 


30500036911 


0300 102086 7 J 


PE417846PESOS 


30620970375 


30685158341 


03001021 764G 


PE418479PESOS 


30620970375 


30685158341 


04001 043954M 


PE409065PESOS 


30620972114 


33500057039 


03001 005867M 


PE404494PESOS 


30621093386 


30620833173 


03001019296N 


416489 


30621093386 


30685158341 


03001 028082G 


PE423646PESOS 


30621093386 


30685158341 


04001 004809X 


PE434106PESOS 


30621093386 


30685158341 


04001 007889T 


PE436482PESOS 


30621093386 


30685158341 


04001 018727M 


PE444003PESOS 


30621093386 


30685158341 


04001 040902C 


PE460964PESOS 


30621093386 


30685158341 


04001 043607H 


PE462924PESOS 


30621093386 


30685158341 


04001 047322F 


PE465850PESOS 


30621093386 


30685158341 


04001 047478R 


PE4660 30 PESOS 


30621093386 


30685158341 


04001 036666Y 


PE4929 PESOS 


30621212687 


30500055053 


03001 001 742A 


PE401039PESOS 


30621446580 


30620833173 


03001 004605B 


PE403380PESOS 


30621446580 


30620833173 


03001 006030S 


PE404714PESOS 


30621446580 


30620833173 


03001 00603 1T 


PE404716PESOS 


30621446580 


30620833173 


03001 006032U 


PE404729PESOS 


30621446580 


30620833173 


03001 007323B 


PE406193PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001 007355G 


PE406261 PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001010478G 


PE408953PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001010479H 


PE408954PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001 01 1247B 


PE409415PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001 01 2702V 


PE41 0811 PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001 017229H 


PE414932PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001018408H 


PE415912PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001 02022 1Z 


PE417394PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001 020224T 


PE417393PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001 02299 U 


PE419343PESOS 


30621446580 


30685158341 



04001046404F 


PE834282PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 046408 J 


PE834283PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001048316J 


PE835468PESOS 


33501732139 


30500064478 


04001 00 1847H 


PE799648PESOS 


33501880049 


30500064478 


04001 00 1483D 


PE799477PESOS 


33501983719 


30500064478 


04001003237C 


PE800944PESOS 


33501983719 


30500064478 


04001003627F 


PE801292PESOS 


33501983719 


30500064478 


04001 004069G 


PE801591PESOS 


33501983719 


30500064478 


04001004070V 


PE801592PESOS 


33501983719 


30500064478 


0400 100 5 366 H 


PE802165PESOS 


33501983719 


30500064478 


04001005367X 


PE376073PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001005434D 


PE376200PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001005435E 


PE376205PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001006593K 


PE377456PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001 006594 L 


PE377455PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001007745K 


PE379031 PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001009558Y 


PE381003PESOS 


33501983719 


33500057039 


0400 101 3898Z 


PE384726PESOS 


33501983719 


33500057039 


0400 101 3899R 


PE384725PESOS 


33501983719 


33500057039 


0400 101 3900A 


PE384724PEOS 


33501983719 


33500057039 


0400 101 8446K 


PE388522PESOS 


33501983719 


33500057039 


0400 101 8447L 


PE388838PESOS 


33501983719 


33500057039 


0400 1021 962 H 


PE391316PESOS 


33501983719 


33500057039 


0400 1021 964 J 


PE391315PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001 022645G 


PE391655PESOS 


33501983719 


33500057039 


0400 10227 14D 


PE392134PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001030338E 


PE398288PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001033199M 


PE400097PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001033859P 


PE400601 PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001035377M 


PE401805PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001038668S 


PE404690PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001038864Z 


PE405138PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001039331 G 


PE405423PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001039597U 


PE405751 PESOS 


33501983719 


33500057039 


04001040580E 


PE406641 PESOS 


33501983719 


33500057039 


0400 10410 10Z 


PE830524PESOS 


33501983719 


30500064478 


0400 1041 7 13D 


PE830978PESOS 


33501983719 


30500064478 


04001 044782 M 


PE833164PESOS 


33501983719 


30500064478 


04001 04660 1E 


PE834408PESOS 


33501983719 


30500064478 


04001046673N 


PE834644PESOS 


33501983719 


30500064478 


04001 047392 M 


PE835251 PESOS 


33501983719 


30500064478 


03001032439H 


PE427094PESOS 


33502232539 


30685158341 


04001 01 8970 M 


PE444532PESOS 


33502232539 


30685158341 


04001024623E 


PE448630PESOS 


33502232539 


30685158341 


0400 10467 10F 


PE465288PESOS 


33502232539 


30685158341 


0400 104 76 38 P 


PE557648PESOS 


33502611459 


30518919349 


04001020445C 


PE814684PESOS 


33503041389 


30500064478 


0400 10033 16A 


PE433069PESOS 


33503102299 


30685158341 


04001 04 3626X 


PE463032PESOS 


33503646159 


30685158341 


0300 101 5744H 


1552731 


33504014199 


3050003691 1 


03001020033R 


1553386 


33504014199 


3050003691 1 


0400 10252 16D 


PE818337PESOS 


33504089229 


30500064478 


0300 101 7038F 


PE780516PESOS 


33505110809 


30500064478 


04001005708H 


PE376464PESOS 


33515641829 


33500057039 


04001007009D 


PE378025PESOS 


33515641829 


33500057039 


0400 100701 OS 


PE378026PESOS 


33515641829 


33500057039 


0400 100 7 746 L 


PE378911 PESOS 


33515641829 


33500057039 


04001007748N 


PE379012PESOS 


33515641829 


33500057039 




04001 008647 M 


PE380174PESOS 


33515641829 


33500057039 


04001008726K 


PE380229PESOS 


33515641829 


33500057039 


04001 008728 M 


PE380230PESOS 


33515641829 


33500057039 


04001 009235G 


PE380752PESOS 


33515641829 


33500057039 


0400 1020341 U 


PE390538PESOS 


33515641829 


33500057039 


04001020342V 


PE390539PESOS 


33515641829 


33500057039 


04001023630B 


PE392954PESOS 


33515641829 


33500057039 


040010261 16D 


PE394835PESOS 


33515641829 


33500057039 


0400 101 2429F 


PE808412PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 101 3208B 


PE809349PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 101 36 10V 


PE809559PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001016093G 


PE811410PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001 01 6828 M 


PE812086PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 101 7422D 


PE812697PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 101 7540E 


PE811357PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 101 7553X 


PE812894PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 101 7738N 


PE812802PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400101 7740G 


PE812823PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 101 8266K 


PE813225PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 101 9425X 


PE814098PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001022067E 


PE816056PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001022784K 


PE816420PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001024952J 


PE818050PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 10251 78K 


PE818293PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001 02854 1H 


PE820846PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001029363K 


PE821178PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001033249X 


PE824419PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001 03452 1C 


PE825243PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 10351 32B 


PE824791 PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001036838P 


PE826734PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 1037271 H 


PE826838PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001037854Y 


PE826839PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 10394 13H 


PE826840PESOS 


33516444539 


30500064478 


0400 10434 13C 


PE832146PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001043887R 


PE831923PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001048037J 


PE834791 PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001 04890 U 


PE836198PESOS 


33516444539 


30500064478 


04001028402D 


PE396660PESOS 


33517054289 


33500057039 


04001028404F 


PE396661 PESOS 


33517054289 


33500057039 


0400 1045 357 L 


PE410631PESOS 


33517054289 


33500057039 


03001016655J 


PE780250PESOS 


33519516239 


30500064478 


03001028388P 


PE790694PESOS 


33519516239 


30500064478 


0400 10081 44E 


PE804348PESOS 


33519516239 


30500064478 


03001026868Z 


PE359318PESOS 


33522838379 


33500057039 


03001029700E 


PE361486PESOS 


33522838379 


33500057039 


03001 0340 14V 


PE367061 PESOS 


33522838379 


33500057039 


03001034015W 


PE367062PESOS 


33522838379 


33500057039 


03001 0348 14G 


PE368185PESOS 


33522838379 


33500057039 


04001014437G 


PE385481 PESOS 


33522838379 


33500057039 


04001029877U 


PE397941 PESOS 


33522838379 


33500057039 


04001034946N 


PE401287PESOS 


33522838379 


33500057039 


04001034947Y 


PE401286PESOS 


33522838379 


33500057039 


04001035694Y 


PE402327PESOS 


33522838379 


33500057039 


04001035695P 


PE402319PESOS 


33522838379 


33500057039 


04001036095K 


PE402488PESOS 


33522838379 


33500057039 


04001039307J 


PE6008PESOS 


33522838379 


30500055053 


03001030924E 


68854 


33537783309 


33707366589 


04001 000 134S 


PE430631 PESOS 


33542082459 


30685158341 
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03001025475J 


PE421426PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001025479N 


PE421437PESOS 


30621446580 


30685158341 


030O1O26435G 


PE422220PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001 030 180V 


PE425042 PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001031 736G 


PE426551 PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001031 739J 


PE426550PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001032730R 


PE427279PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001033161A 


PE427449PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001 034 105W 


PE428322PESOS 


30621446580 


30685158341 


3 00 103466 7 M 


PE428652 PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001034668N 


PE428667 PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001036480H 


PE429785PESOS 


30621446580 


30685158341 


03001036975Z 


PE430381 PESOS 


30621446580 


30685158341 


04001002854G 


PE432864PESOS 


30621446580 


30685158341 


04001004808H 


PE434107PESOS 


30621446580 


30685158341 


04001008157X 


PE436520PESOS 


30621446580 


30685158341 


04001010359F 


PE438147PESOS 


30621446580 


30685158341 


04001 015449K 


PE442119PESOS 


30621446580 


30707201882 


04001040650C 


PE38697PESOS 


30621482099 


30500049770 


04001033988S 


PE4679PESOS 


30621560448 


30500055053 


04001024602B 


PE818003PESOS 


30621630225 


30500064478 


04001026145F 


PE394465PESOS 


30622028774 


33500057039 


03001029342G 


PE14163PESOS 


30622216309 


30500035788 


03001030159E 


PE14223PESOS 


30622216309 


30500035788 


04001 036625 J 


PE18829PESOS 


30622216309 


30500035788 


03001000248A 


PE764372PESOS 


30622467298 


30500064478 


04001008629M 


PE805124PESOS 


30622467298 


30500064478 


04001038945Z 


PE 59 36 PESOS 


30622556975 


30500055053 


04 001 00294 1D 


PE800628 PESOS 


30622566148 


30500064478 


03001021 166C 


PE352856PESOS 


30622862049 


33500057039 


04001007193H 


PE803809PESOS 


30623185148 


30500064478 


04001 013442B 


PE809503PESOS 


30623185148 


30500064478 


04001023604C 


PE817302PESOS 


30623185148 


30500064478 


03001 03288 7Y 


11225 


30623368935 


30500057102 


04001020347D 


PE390521 PESOS 


30623525968 


33500057039 


04001034550E 


PE401487PESOS 


30623525968 


33500057039 


04001035215D 


PE401820PESOS 


30623525968 


33500057039 


03001005763H 


1550756 


30623552051 


30500036911 


04001003327C 


1556491 


30623552051 


30500036911 


03001034699R 


11378 


30624042359 


30500057102 


04001033692K 


PE824823PESOS 


30624054438 


30500064478 


04001002984K 


PE800721 PESOS 


30624376400 


30500064478 


04001021881H 


PE446446 PESOS 


30624418650 


30685158341 


0300100821 1V 


PE337753PESOS 


30624698548 


33500057039 


04001004366G 


PE374670PESOS 


30624698548 


33500057039 


04001021483F 


PE391142PESOS 


30624698548 


33500057039 


04001030245B 


PE397744PESOS 


30624698548 


33500057039 


0400101 0266C 


PE381531 PESOS 


30624718689 


33500057039 


03001001698K 


PE330007 


30624944182 


33500057039 


0300 1001 81 4A 


PE330109 


30624944182 


33500057039 


03001000672B 


PE328575 


30624948765 


33500057039 


03001001859J 


PE330032 


30624948765 


33500057039 


03001004094D 


PE332726 


30624948765 


33500057039 


03001005890X 


PE335375 


30624948765 


33500057039 


03001008550E 


PE338855PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001009970L 


PE340572PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001009971M 


PE340571 PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001017199N 


PE348513PESOS 


30624948765 


33500057039 




03001018453H 


PE349768PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001 0221 36A 


PE353801 PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001 026357J 


PE358853PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001 026358K 


PE358742PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001 026433E 


PE358740PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001 029633J 


PE362551 PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001 029634K 


PE362550PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001 033875M 


PE366861 PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001 033877Y 


PE366860PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001036152D 


PE369363PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001 036597Z 


PE369757PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001 005973L 


PE376733PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001014182D 


PE385176PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001014185G 


PE385213PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001 017692M 


PE388493PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001 025232B 


PE393780PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001 034679Z 


PE401232PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001 040960G 


PE405883PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001 044495N 


PE409471 PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001 044498Z 


PE405884PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001 044500A 


PE409469PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001 04867 3P 


PE413101PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001 048676S 


PE413104PESOS 


30624948765 


33500057039 


04001 048677T 


PE413103PESOS 


30624948765 


33500057039 


03001037012W 


PE797885PESOS 


30625319397 


30500064478 


03001 002350T 


PE766035PESOS 


30625613074 


30500064478 


03001 005293F 


PE769413PESOS 


30625613074 


30500064478 


03001 009227G 


PE772866PESOS 


30625613074 


30500064478 


03001 01 3424A 


PE776850PESOS 


30625613074 


30500064478 


03001016126C 


PE778693PESOS 


30625613074 


30500064478 


03001 020244V 


PE783204PESOS 


30625613074 


30500064478 


03001 022282G 


PE785098PESOS 


30625613074 


30500064478 


03001 02931 8J 


PE791251 PESOS 


30625613074 


30500064478 


03001 030888N 


PE23467PESOS 


30626110882 


30500007539 


04001 005595L 


PE 15440 


30626127602 


30500035788 


04001 007846M 


PE15701 


30626127602 


30500035788 


04001010873G 


PE15932PESOS 


30626127602 


30500035788 


04001 048550J 


PE20308PESOS 


30626127602 


30500035788 


03001 015798Z 


PE1552750 


30626201233 


30500036911 


03001 034986Z 


PE367810PESOS 


30626201233 


33500057039 


04001 0001 32Z 


PE371255PESOS 


30626201233 


33500057039 


04001 00876 U 


PE436995PESOS 


30626201233 


30685158341 


04001025517H 


PE449469PESOS 


30626201233 


30685158341 


04001037037H 


457891 


30626201233 


30685158341 


04001 003794K 


PE374383PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001 003795L 


PE374384PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001 00433 1V 


PE375009PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001 0059 17J 


PE376647PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001 008444H 


PE379711 PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001010213R 


PE381478PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001 01202 3S 


PE383155PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001 01 2024T 


PE383157PESOS 


30626216834 


33500057039 


040010 12027W 


PE383156PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001 014747K 


PE385934PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001018890N 


PE389272PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001 019654M 


PE389657PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001 022338F 


PE392046PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001 025709K 


PE394354PESOS 


30626216834 


33500057039 



04001 029770 M 


PE452746PESOS 


33542082459 


30685158341 


04001 032588 N 


PE399848PESOS 


33542506739 


33500057039 


03001 01 8965 P 


PE349822PESOS 


33547247219 


33500057039 


04001 04798 1Z 


557748 


33547655449 


30518919349 


03001 002852 D 


PE331271 


33547788589 


33500057039 


03001029632X 


PE423861 PESOS 


33547788589 


30685158341 


04001 003473 E 


PE433187PESOS 


33547788589 


30685158341 


04001032969Z 


PE454949PESOS 


33547788589 


30685158341 


0400 10341 08 D 


PE455549PESOS 


33547788589 


30685158341 


03001 00 1006Z 


PE765479PESOS 


33552568619 


30500064478 


03001 00 1008S 


PE765480PESOS 


33552568619 


30500064478 


03001 0022 15T 


PE766702PESOS 


33552568619 


30500064478 


03001002620T 


PE766988PESOS 


33552568619 


30500064478 


03001003524A 


PE767988PESOS 


33552568619 


30500064478 


03001 0041 23T 


PE768543PESOS 


33552568619 


30500064478 


03001 00456 1C 


PE769077PESOS 


33552568619 


30500064478 


03001 005563 F 


PE769954PESOS 


33552568619 


30500064478 


03001 005996 P 


PE770408PESOS 


33552568619 


30500064478 


03001005997Z 


PE770409PESOS 


33552568619 


30500064478 


04001017581J 


PE812674PESOS 


33555437639 


30500064478 


04001025053C 


PE818355PESOS 


33555437639 


30500064478 


04001033003T 


PE824261 PESOS 


33555437639 


30500064478 


0400 1001 442 V 


69348 


33563135749 


33707366589 


03001 01 8780 K 


PE350436PESOS 


33563504329 


33500057039 


0400 1021 374 E 


PE391301 PESOS 


33563504329 


33500057039 


030010271 10U 


PE359797PESOS 


33563671209 


33500057039 


04001 043908 L 


PE409297PESOS 


33563671209 


33500057039 


03001037181 G 


PE370402PESOS 


33567769289 


33500057039 


04001 01 8754 M 


PE813128PESOS 


33570124949 


30500064478 


04001 026864 N 


PE28348-30845 


33572266449 


30500049460 


040010301 53W 


PE398015PESOS 


33573553689 


33500057039 


03001001510Z 


PE1 549977 


33573855839 


30500036911 


03001001595G 


PE329797 


33573855839 


33500057039 


0300 1001 765 F 


PE330049 


33573855839 


33500057039 


03001 009244 F 


PE339141 PESOS 


33573855839 


33500057039 


03001 012235W 


PE342916PESOS 


33573855839 


33500057039 


03001016135C 


PE347622PESOS 


33573855839 


33500057039 


04001023214W 


PE392634PESOS 


33573855839 


33500057039 


04001 0232 16B 


PE392635PESOS 


33573855839 


33500057039 


04001027507X 


PE395878PESOS 


33573855839 


33500057039 


04001032303V 


PE399174PESOS 


33573855839 


33500057039 


04001 03576 1J 


PE401865PESOS 


33573855839 


33500057039 


04001 035762 K 


PE401867PESOS 


33573855839 


33500057039 


04001038479S 


PE404545PESOS 


33573855839 


33500057039 


04001038481 L 


PE404809PESOS 


33573855839 


33500057039 


04001 044492 K 


PE408946PESOS 


33573855839 


33500057039 


04001 044684 N 


PE409964PESOS 


33573855839 


33500057039 


03001007023V 


PE771504PESOS 


33580040859 


30500064478 


03001 01 8956 P 


PE782214PESOS 


33580040859 


30500064478 


0300 103 11 00 Y 


PE793000PESOS 


33580040859 


30500064478 


04001 006903 F 


PE803872PESOS 


33580040859 


30500064478 


04001017531 E 


PE812659PESOS 


33580040859 


30500064478 


04001 026799 U 


PE819525PESOS 


33580040859 


30500064478 


0400 1036999 A 


PE827183PESOS 


33580040859 


30500064478 


04001 0444 14E 


PE832923PESOS 


33580040859 


30500064478 


04001007841 H 


PE436523PESOS 


33580499789 


30685158341 


04001016133B 


PE387297PESOS 


33582498739 


33500057039 


04001048252X 


PE34377PESOS 


33593717319 


30515419760 




03001003099H 


PE331253 


33593978619 


33500057039 


03001004257E 


PE332956 


33595405799 


33500057039 


03001018214C 


PE781580PESOS 


33595405799 


30500064478 


03001023600U 


PE786171PESOS 


33595405799 


30500064478 


0300 101 2859L 


PE67531 PESOS 


33609263089 


33707366589 


03001021 758J 


PE68067PESOS 


33609263089 


33707366589 


0300 101 3905E 


PE46196PESOS 


33611052699 


30707201882 


0400 10329 18K 


PE551651PESOS 


33611052699 


30518919349 


0300 10348 10C 


PE428662PESOS 


33612005449 


30685158341 


0400 101 5253D 


PE442032PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001 02 1887N 


PE445051 PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001024909L 


PE448891 PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001024967P 


PE448892PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001024969R 


PE448890PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001029992S 


PE452980PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001029994U 


PE452979PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001030525C 


PE453095PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001030526D 


PE453094PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001030966L 


PE453420PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001034275X 


PE455515PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001035844L 


456872 


33612005449 


30685158341 


04001038759T 


PE458874PESOS 


33612005449 


30685158341 


040010411 51 W 


PE460981 PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001042708X 


PE462373PESOS 


33612005449 


30685158341 


0400 10451 35 F 


PE463813PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001045794Z 


PE464184PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001046986U 


PE465471 PESOS 


33612005449 


30685158341 


04001 046996 V 


PE465684PESOS 


33612005449 


30685158341 


03001 01 04 17W 


PE774916PESOS 


33613051339 


30500064478 


03001027508X 


PE789644PESOS 


33613051339 


30500064478 


04001021431V 


PE815616PESOS 


33621885559 


30500064478 


04001044479P 


PE832856PESOS 


33621885559 


30500064478 


0300 101 51 25A 


PE346632PESOS 


33622475559 


33500057039 


04001 04 1552E 


PE6642PESOS 


33624100439 


30500055053 


04001 0000 13Y 


PE798432PESOS 


33626043149 


30500064478 


04001039720X 


PE6090PESOS 


33627794989 


30500055053 


03001 00 1524V 


PE44414PESOS 


33629282659 


30707201882 


04001047929S 


PE8100PESOS 


33631718049 


30500055053 


0300 101 0504T 


PE341438PESOS 


33640418589 


33500057039 


04001017077J 


152002652901 


33642579989 


30500007539 


0400 101 9478Z 


PE444499PESOS 


33643827579 


30685158341 


04001024322A 


PE51433PESOS 


33644256419 


30707201882 


03001026888S 


PE359631 PESOS 


33644379839 


33500057039 


0400 10423 10U 


PE407506PESOS 


33644379839 


33500057039 


03001030563D 


PE424697PESOS 


33644597909 


30685158341 


04001024887Z 


PE393972PESOS 


33644674059 


33500057039 


0400 1031 352B 


PE399043PESOS 


33644674059 


33500057039 


0300 101 2922C 


PE777094PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001000884H 


PE799234PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001002058C 


PE799931 PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001002060S 


PE799930PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001003587K 


PE801203PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400 100 36 70 D 


PE201202PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001004071W 


PE801657PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001004072A 


PE801656PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400 10051 73D 


PE802536PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400 10064 13B 


PE803427PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400 10064 16E 


PE803426PESOS 


33645112259 


30500064478 



04001 0263 19X 


PE394352PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001029890P 


PE397997PESOS 


30626216834 


33500057039 


04001030106U 


PE3772PESOS 


30626216834 


30500055053 


03001014159G 


PE778108PESOS 


30626300010 


30500064478 


03001014169H 


PE778107PESOS 


30626300010 


30500064478 


03001015326D 


PE779176PESOS 


30626300010 


30500064478 


03001021258E 


PE784107PESOS 


30626300010 


30500064478 


030010241 24W 


PE786668PESOS 


30626300010 


30500064478 


03001027161D 


PE789354PESOS 


30626300010 


30500064478 


0300 1031 646G 


PE14354PESOS 


30626300010 


30500035788 


03001034323B 


PE795594PESOS 


30626300010 


30500064478 


03001034325D 


PE795595PESOS 


30626300010 


30500064478 


03001011977L 


PE343312PESOS 


30626460794 


33500057039 


03001029390J 


PE362399PESOS 


30626460794 


33500057039 


04001009419K 


PE380692PESOS 


30626460794 


33500057039 


04001040514B 


PE406609PESOS 


30626460794 


33500057039 


04001040634E 


PE406684PESOS 


30626460794 


33500057039 


03001000797J 


PE328815 


30626697352 


33500057039 


0300 103084 1C 


PE362949PESOS 


30626697352 


33500057039 


03001008038F 


PE45446PESOS 


30626747171 


30707201882 


03001000533U 


PE400380PESOS 


30626824605 


30620833173 


03001014985N 


PE346464PESOS 


30626824605 


33500057039 


04001016386L 


PE442533PESOS 


30626824605 


30685158341 


04001 044 155G 


PE409602PESOS 


30627096751 


33500057039 


04001 044 156H 


PE409600PESOS 


30627096751 


33500057039 


0300 1021 996N 


PE47034PESOS 


30627285686 


30707201882 


03001 004 166D 


PE44634PESOS 


30627389899 


30707201882 


04001001 040P 


PE48647PESOS 


30627389899 


30707201882 


04001030433A 


PE20575PESOS 


30627389899 


30500057102 


04001026096K 


PE394824PESOS 


30627975933 


33500057039 


04001032244C 


PE399316PESOS 


30627975933 


33500057039 


03001000780B 


PE328809 


30627985106 


33500057039 


03001001407V 


PE329569 


30627985106 


33500057039 


030010041 19B 


PE332732 


30627985106 


33500057039 


03001005235B 


PE334423 


30627985106 


33500057039 


0300 103041 3U 


PE363417PESOS 


30627985106 


33500057039 


04001 00055 2W 


PE371558PESOS 


30627985106 


33500057039 


04001048682P 


PE413512PESOS 


30627985106 


33500057039 


04001019636M 


PE1558311 


30628274327 


30500036911 


0400 102501 8D 


PE1558963 


30628274327 


30500036911 


04001026449M 


PE1559159 


30628274327 


30500036911 


04001031832E 


PE1 559790 


30628274327 


30500036911 


04001035388Y 


PE1 560099 


30628274327 


30500036911 


04001044195K 


PE1561190 


30628274327 


30500036911 


03001012478X 


PE343563PESOS 


30628406177 


33500057039 


0300 101 2900V 


PE344481 PESOS 


30628406177 


33500057039 


03001016602B 


PE347867PESOS 


30628406177 


33500057039 


03001018872M 


PE350456PESOS 


30628406177 


33500057039 


03001022918X 


PE354923PESOS 


30628406177 


33500057039 


04001000724A 


PE371471PESOS 


30628406177 


33500057039 


0400 102001 0N 


PE38999PESOS 


30628406177 


33500057039 


04001020181W 


PE390353PESOS 


30628406177 


33500057039 


04001021 945X 


PE391677PESOS 


30628406177 


33500057039 


04001027572K 


PE395934PESOS 


30628406177 


33500057039 


04001029793R 


PE397628PESOS 


30628406177 


33500057039 


04001035792N 


PE402304PESOS 


30628406177 


33500057039 


04001035796R 


PE402305PESOS 


30628406177 


33500057039 


04001044942K 


PE7535PESOS 


30628406177 


30500055053 




04001044944M 


PE7536PESOS 


30628406177 


30500055053 


04001044946Y 


PE7537PESOS 


30628406177 


30500055053 


04001047547Y 


PE8117PESOS 


30628406177 


30500055053 


04001047548P 


PE8118PESOS 


30628406177 


30500055053 


04001 008950 J 


PE803887PESOS 


30628535708 


30500064478 


04001028662L 


PE819537PESOS 


30628535708 


30500064478 


04001024060W 


PE81 7441 PESOS 


30628813481 


30500064478 


04001024850G 


PE817799PESOS 


30628813481 


30500064478 


04001 025069 J 


PE818416PESOS 


30628813481 


30500064478 


04001025378M 


PE818542PESOS 


30628813481 


30500064478 


04001028609M 


PE820903PESOS 


30628813481 


30500064478 


04001 04751 5J 


PE835273PESOS 


30628813481 


30500064478 


04001047839S 


PE835645PESOS 


30628813481 


30500064478 


03001003494G 


PE9190PESOS 


30628848730 


30500057102 


03001 001 024Z 


PE328980 


30628903227 


33500057039 


03001 00 1025R 


PE328985 


30628903227 


33500057039 


03001002535B 


PE330801 


30628903227 


33500057039 


03001005084D 


PE334087 


30628903227 


33500057039 


03001005085E 


PE334094 


30628903227 


33500057039 


03001008187K 


PE338544PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001010212P 


PE341199PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001016116B 


PE347459PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001022586J 


PE354718PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001 0241 36C 


PE356392PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001024143A 


PE356395PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001024540B 


PE356973PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001027570H 


PE360201 PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001030690E 


PE363684PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001030984K 


PE364000PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001032495J 


PE365630PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001037157J 


PE370170PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001037163G 


PE370169PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001 005 146D 


PE375839PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001006510W 


PE377364PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001010542W 


PE381849PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001 01 4504B 


PE385554PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001 01 4903E 


PE385980PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001 017881 M 


PE388486PESOS 


30628903227 


33500057039 


0400 1021 91 4E 


PE391438PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001 02279 1X 


PE392317PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001 03 1609G 


PE399121 PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001034847N 


PE401533PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001035954N 


PE402576PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001039965T 


PE406174PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001043354G 


PE408828PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001 04681 5L 


PE412184PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001 048 179Z 


PE412977PESOS 


30628903227 


33500057039 


04001048449Z 


PE413552PESOS 


30628903227 


33500057039 


03001009655L 


PE340220PESOS 


30629007713 


33500057039 


04001 02605 1B 


819115 


30629416249 


30500064478 


04001006749N 


PE803741 PESOS 


30629512124 


30500064478 


04001 00790 1E 


PE804837PESOS 


30629512124 


30500064478 


04001035150B 


PE825637PESOS 


30629512124 


30500064478 


04001035151C 


PE825638PESOS 


30629512124 


30500064478 


04001037582M 


PE827389PESOS 


30629512124 


30500064478 


04001038965S 


PE15073PESOS 


30629679835 


30500057102 


04001014421W 


PE385559PESOS 


30629862656 


33500057039 


03001 00921 3B 


PE773563PESOS 


30629924937 


30500064478 



04001 007228G 


PE804327PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 00 79 32X 


PE804999PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001009283J 


PE806201 PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 01 0525 A 


PE8071 11 PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400101 1534B 


PE807932PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400101 2484G 


PE808783PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400101 3655 H 


PE809714PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 01 55 76 L 


PE811359PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 01 5652G 


PE811375PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 01 5654X 


PE811374PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 01 5655 J 


PE811373PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001015831 F 


PE811529PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 01 9739Z 


PE814493PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 01 9740X 


PE814492PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 01 9743 L 


PE814491 PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001021417C 


PE815406PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 02 3592X 


PE817268PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400 102 5324 D 


PE818282PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 025325 E 


PE818283PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 025966 P 


PE818891 PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400 102 7669 R 


PE820278PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 02 76 75 Y 


PE820277PESOS 


33645112259 


30500064478 


040010291 78Y 


PE821 381 PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 0291 81 X 


PE821384PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 0291 83 K 


PE821383PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 0291 88 P 


PE821382PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001032754X 


PE824016PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001033727J 


PE824787PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 0341 44 D 


PE824972PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 0341 45 E 


PE824971 PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400 10341 77 J 


PE824868PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400 1034204 A 


PE824867PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001034294J 


PE824866PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 036804X 


PE827138PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400 1036846 Y 


PE827139PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 0368 78T 


PE827140PESOS 


33645112259 


30500064478 


040010401 24V 


PE829742PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 0401 95G 


PE829744PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 0401 96 H 


PE829743PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 0401 97X 


PE829745PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 044069 K 


PE832521 PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 046270G 


PE834440PESOS 


33645112259 


30500064478 


0400 1046287 Y 


PE834441 PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001046290X 


PE834439PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 046292 K 


PE834442PESOS 


33645112259 


30500064478 


04001 01 0908 F 


PE382144PESOS 


33645614599 


33500057039 


04001 020300 P 


PE388971 PESOS 


33647215659 


33500057039 


04001 046092X 


PE411536PESOS 


33647845849 


33500057039 


03001 01 49 79Z 


PE46317PESOS 


33650305499 


30707201882 


04001002471 B 


PE373110PESOS 


33651573659 


33500057039 


04001 0066 70G 


PE377149PESOS 


33651573659 


33500057039 


04001 01 21 27A 


PE382981 PESOS 


33651573659 


33500057039 


0400 1021 354 C 


PE391206PESOS 


33651573659 


33500057039 


0300 102 7606 H 


PE423072PESOS 


33656005489 


30685158341 


04001 04 1574X 


407137 


33657197659 


33500057039 


0400 104 7060 E 


411920 


33657197659 


33500057039 


04001 02 1790G 


PE391500PESOS 


33661431569 


33500057039 


03001003816E 


PE402687PESOS 


33662021879 


30620833173 




04001 00304 1S 


PE432959PESOS 


33662021879 


30685158341 


04001 046833 L 


PE465483PESOS 


33662021879 


30685158341 


0400101 7372H 


PE36345PESOS 


33662077009 


30500049770 


04001 028206 F 


PE396500PESOS 


33666092479 


33500057039 


04001032305A 


PE399610PESOS 


33666092479 


33500057039 


03001009626J 


PE340240PESOS 


33670547189 


33500057039 


04001 004964 K 


PE1 556693 


33671847259 


3050003691 1 


03001019808M 


PE351415PESOS 


33672011529 


33500057039 


04001001510R 


PE372402PESOS 


33672011529 


33500057039 


03001004301 R 


PE403042PESOS 


33675795679 


30620833173 


04001004004S 


PE48990 PESOS 


33675795679 


30707201882 


03001 025284 H 


PE357860PESOS 


33676857619 


33500057039 


03001008299Y 


PE772793PESOS 


33678488459 


30500064478 


03001 008865 N 


PE773279PESOS 


33678488459 


30500064478 


0300101 1051 R 


PE775254PESOS 


33678488459 


30500064478 


04001048384Y 


PE413488PESOS 


33678549059 


33500057039 


04001002802W 


PE373575PESOS 


33679250499 


33500057039 


04001018501C 


PE388929PESOS 


33679250499 


33500057039 


04001027598S 


PE396021PESOS 


33679250499 


33500057039 


04001034741 G 


PE401629PESOS 


33679250499 


33500057039 


04001031157E 


PE453216PESOS 


33679906459 


30685158341 


04001031159G 


PE453217PESOS 


33679906459 


30685158341 


03001 002539 F 


PE330868 


33682452639 


33500057039 


04001030513W 


398075 


33682452639 


33500057039 


0400 10305 15B 


398079 


33682452639 


33500057039 


04001030522W 


398080 


33682452639 


33500057039 


04001 030524 B 


398076 


33682452639 


33500057039 


04001 0050 15V 


PE801673PESOS 


33683672829 


30500064478 


04001005016W 


PE802042PESOS 


33683672829 


30500064478 


03001024246E 


PE356476PESOS 


33684897379 


33500057039 


0300101 1401Z 


PE45976PESOS 


33685917489 


30707201882 


03001014522A 


PE46250PESOS 


33685917489 


30707201882 


04001031061V 


PE14481 PESOS 


33686308389 


30500057102 


03001 000825 B 


PE327268 


33686413689 


33500057039 


04001006535G 


PE1 556610 


33687325899 


3050003691 1 


04001032600V 


PE823194PESOS 


33688426249 


30500064478 


04001026871 L 


PE395414PESOS 


33688933639 


33500057039 


0400 10341 37 F 


PE400856PESOS 


33688933639 


33500057039 


04001 042059 H 


PE407691PESOS 


33688933639 


33500057039 


04001 045935 N 


PE411326PESOS 


33688933639 


33500057039 


03001037402C 


PE370614PESOS 


33689206099 


33500057039 


04001 00 1428C 


PE371980PESOS 


33689206099 


33500057039 


04001 002446 D 


PE372881PESOS 


33689206099 


33500057039 


03001 002625 B 


PE330874 


33689898179 


33500057039 


03001010288F 


PE341309PESOS 


33689898179 


33500057039 


03001024488M 


PW535132PESOS 


33689898179 


30518919349 


04001 006560 E 


PE542606PESOS 


33689898179 


30518919349 


04001 025595 N 


PE549414PESOS 


33689898179 


30518919349 


04001 045021 W 


PE556609PESOS 


33689898179 


30518919349 


0400 10079 13H 


PE543312PESOS 


33689925419 


30518919349 


03001025844J 


PE421782PESOS 


33690765239 


30685158341 


03001 0259 15X 


PE421781PESOS 


33690765239 


30685158341 


04001 026930 H 


PE395226PESOS 


33690964339 


33500057039 


04001 035495 N 


PE4965PESOS 


33690964339 


30500055053 


03001 035283 H 


27230000029702 


33693450239 


30500049460 


0300101 1703V 


PE773995PESOS 


33695098419 


30500064478 


04001048221 E 


PE413117PESOS 


33695349799 


33500057039 


03001 022384 F 


PE354371PESOS 


33695378489 


33500057039 
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03001 025748M 


PE788068PESOS 


30629924937 


30500064478 


03001 0226 19G 


PE354859PESOS 


30630356217 


33500057039 


03001 022852F 


PE355010PESOS 


30630356217 


33500057039 


04001 003073A 


PE373718PESOS 


30630356217 


33500057039 


04001 004480D 


PE375287PESOS 


30630356217 


33500057039 


04001 015380E 


PE386441 PESOS 


30630356217 


33500057039 


04001039770N 


PE405749PESOS 


30630356217 


33500057039 


04001 039452K 


PE459747PESOS 


30630402073 


30685158341 


04001 040366G 


PE460147PESOS 


30630402073 


30685158341 


04001 043233C 


PE462576PESOS 


30630402073 


30685158341 


03001035874N 


PE368727PESOS 


30631926491 


33500057039 


03001 000377D 


PE328018 


30632176127 


33500057039 


03001012253W 


PE46050PESOS 


30632239498 


30707201882 


03001 024296J 


PE356646PESOS 


30632331793 


33500057039 


03001 024496L 


PE356964PESOS 


30632331793 


33500057039 


03001 0261 87K 


PE358839PESOS 


30632331793 


33500057039 


03001 037757P 


PE370843PESOS 


30632331793 


33500057039 


04001 004488L 


PE542093PESOS 


30632331793 


30518919349 


04001 004888P 


PE375640PESOS 


30632331793 


33500057039 


04001 00501 8B 


PE375854PESOS 


30632331793 


33500057039 


04001 012478J 


PE383653PESOS 


30632331793 


33500057039 


04001013195G 


PE384493PESOS 


30632331793 


33500057039 


04001 024948Y 


PE448760PESOS 


30632331793 


30685158341 


04001 025944L 


PE449864PESOS 


30632331793 


30685158341 


04001031317C 


PE453672PESOS 


30632331793 


30685158341 


04001 031 49 1F 


PE453788PESOS 


30632331793 


30685158341 


04001 03652 7 K 


PE457197PESOS 


30632331793 


30685158341 


04001 037201 A 


PE458134PESOS 


30632331793 


30685158341 


04001 042737K 


PE408452PESOS 


30632331793 


33500057039 


04001 046644L 


PE465287PESOS 


30632331793 


30685158341 


03001001 246W 


PE329190 


30632951716 


33500057039 


03001 024497M 


PE356647PESOS 


30632951716 


33500057039 


040010051 71 B 


PE376034PESOS 


30632951716 


33500057039 


03001016127D 


PE779626PESOS 


30633134193 


30500064478 


03001010465C 


PE45823PESOS 


30633963556 


30707201882 


03001 00783 1F 


PE337970PESOS 


30634144028 


33500057039 


03001 007832G 


PE337971 PESOS 


30634144028 


33500057039 


03001011 71 3W 


PE343031 PESOS 


30634144028 


33500057039 


03001011994K 


PE343383PESOS 


30634144028 


33500057039 


03001 016524E 


PE413899PESOS 


30634595623 


30620833173 


03001019506H 


PE416339PESOS 


30634595623 


30685158341 


0300 1 021 09 1W 


PE41 7771 PESOS 


30634595623 


30685158341 


04001 00668 7Y 


PE435188PESOS 


30634595623 


30685158341 


04001 020799Y 


PE445727PESOS 


30634595623 


30685158341 


0400 102805 7 J 


PE450343PESOS 


30634595623 


30685158341 


04001 028746Y 


PE452002PESOS 


30634595623 


30685158341 


04001 03905 1F 


PE459544PESOS 


30634595623 


30685158341 


0400 104292 5 J 


PE462488PESOS 


30634595623 


30685158341 


04001 020372B 


PE445484PESOS 


30634873542 


30685158341 


03001 020206T 


PE351819PESOS 


30635530665 


33500057039 


03001 020207U 


PE351818PESOS 


30635530665 


33500057039 


03001022360W 


PE47087PESOS 


30635530665 


30707201882 


03001 006826X 


PE336401 PESOS 


30635932518 


33500057039 


04001 005877Y 


PE376371 PESOS 


30635932518 


33500057039 


04001 03424 1B 


PE8670PESOS 


30636021578 


30500033254 


04001 002694X 


PE48836PESOS 


30636024542 


30707201882 


03001 000803U 


PE765265PESOS 


30636243600 


30500064478 


03001 024482G 


786825 


30636243600 


30500064478 




04001 0161 77J 


PE26433PESOS 


30636243600 


30500007539 


03001 01 7208E 


PE780568PESOS 


30636344776 


30500064478 


0300101 3432 W 


PE344315PESOS 


30636516305 


33500057039 


03001 003827G 


PE402756PESOS 


30636707380 


30620833173 


03001 01 1125T 


PE409367PESOS 


30636707380 


30685158341 


04001 002593G 


PE432617PESOS 


30636707380 


30685158341 


04001 025477M 


PE2887 PESOS 


30636707380 


30500055053 


03001016505D 


347993 


30637253154 


33500057039 


03001 008872L 


PE31073PESOS 


30637483168 


30500049770 


03001 0261 35D 


PE33225PESOS 


30637483168 


30500049770 


04001 002404U 


PE34685PESOS 


30637483168 


30500049770 


04001020911 A 


36644 


30637483168 


30500049770 


04001 025059X 


PE37105PESOS 


30637483168 


30500049770 


04001 025094H 


PE36932PESOS 


30637483168 


30500049770 


04001 043065F 


PE38950PESOS 


30637483168 


30500049770 


03001 003906E 


PE768205PESOS 


30637805149 


30500064478 


03001 003907F 


PE768207PESOS 


30637805149 


30500064478 


03001 020202P 


783238 


30637805149 


30500064478 


04001 042789R 


PE831747PESOS 


30637805149 


30500064478 


03001 016937M 


PE46510PESOS 


30637850144 


30707201882 


04001 026935M 


152290 


30638203797 


30500043594 


03001 0211 08V 


PE352836PESOS 


30638542370 


33500057039 


04001010734C 


PE438397PESOS 


30638542370 


30685158341 


04001 024949P 


PE448822PESOS 


30638542370 


30685158341 


03001 02959 1M 


PE791722PESOS 


30638544667 


30500064478 


03001 036238X 


PE797103PESOS 


30638544667 


30500064478 


04001 04064 1G 


PE830195PESOS 


30638544667 


30500064478 


04001 041 90 1C 


PE407419PESOS 


30638628747 


33500057039 


04001 048649S 


PE413775PESOS 


30638628747 


33500057039 


03001015306B 


PE346839PESOS 


30638764195 


33500057039 


04001 01 2588L 


PE50521 PESOS 


30638764195 


30707201882 


04001 039546Y 


PE52593PESOS 


30638886142 


30707201882 


03001 000285B 


PE328150 


30638932691 


33500057039 


03001031 198X 


PE364036PESOS 


30639075040 


33500057039 


04001001 199H 


PE372094PESOS 


30639075040 


33500057039 


04001 008828N 


PE437027PESOS 


30639075040 


30685158341 


04001 040453D 


PE406467PESOS 


30639075040 


33500057039 


04001 044856Y 


PE410297PESOS 


30639075040 


33500057039 


04001 044880L 


PE410296PESOS 


30639075040 


33500057039 


03001 02996 1N 


PE791926PESOS 


30639085143 


30500064478 


04001 003500S 


PE800956PESOS 


30639085143 


30500064478 


04001 042988S 


PE831797PESOS 


30639085143 


30500064478 


04001 043793N 


PE832322PESOS 


30639085143 


30500064478 


04001 0481 34H 


PE835694PESOS 


30639085143 


30500064478 


04001 0491 35J 


PE836442PESOS 


30639085143 


30500064478 


03001021017U 


PE417445PESOS 


30639631954 


30685158341 


03001 02307 1W 


PE419490PESOS 


30639631954 


30685158341 


03001 0091 39X 


PE339729PESOS 


30639768291 


33500057039 


03001 016722E 


PE347982PESOS 


30639768291 


33500057039 


03001 016845K 


PE348369PESOS 


30639768291 


33500057039 


04001015117C 


PE386090PESOS 


30639768291 


33500057039 


03001 008989U 


PE4076 36 PESOS 


30640038671 


30620833173 


03001 034601 A 


PE795599PESOS 


30640038671 


30500064478 


04001 000448D 


PE798759PESOS 


30640038671 


30500064478 


04001000660W 


PE799078PESOS 


30640038671 


30500064478 


04001 009496P 


PE806407PESOS 


30640038671 


30500064478 


04001 01 7754L 


PE813046PESOS 


30640038671 


30500064478 


04001 023690H 


PE817286PESOS 


30640038671 


30500064478 



03001016757M 


PE348307PESOS 


33695520129 


33500057039 


0300100771 1C 


PE337968PESOS 


33695547809 


33500057039 


0300101 3349G 


PE344502PESOS 


33695547809 


33500057039 


04001047566P 


PE412649PESOS 


33695789519 


33500057039 


0400 1038 3 28 L 


PE458664PESOS 


33695813959 


30685158341 


0400 101 2725E 


PE50510PESOS 


33695959309 


30707201882 


04001023033V 


PE2298PESOS 


33695959309 


30500055053 


04001030832D 


PE3794PESOS 


33695959309 


30500055053 


030010271 13A 


PE359780PESOS 


33696308999 


33500057039 


04001008859R 


380387 


33696739469 


33500057039 


0400 101 3598N 


384731 


33696739469 


33500057039 


0300101261 1U 


PE529288PESOS 


33697248809 


30518919349 


0300 101 8502C 


PE347670PESOS 


33698449409 


33500057039 


03001028553J 


PE360840PESOS 


33699012969 


33500057039 


04001033083E 


PE399645PESOS 


33699012969 


33500057039 


04001048620H 


PE8395PESOS 


33699139039 


30500055053 


04001048773Z 


PE8467PESOS 


33699139039 


33500057039 


03001000649F 


328674 


33699543999 


33500057039 


04001008293J 


PE379787PESOS 


33700911719 


33500057039 


04001026933K 


PE3169PESOS 


33700964049 


30500055053 


04001 025804G 


PE609830PESOS 


33701142859 


30500031960 


04001 0367 12G 


PE610042PESOS 


33701142859 


30500031960 


04001 049057 M 


PE414219PESOS 


33701245909 


33500057039 


04001033222W 


PE4508PESOS 


33701294349 


30500055053 


04001034700B 


PE103015PESOS 


33701294349 


30500059709 


04001 04 1664X 


PE52840PESOS 


33701823929 


30707201882 


0300 101 2094C 


PE343456PESOS 


33701975729 


33500057039 


04001046328K 


PE465001 PESOS 


33702669869 


30685158341 


0300 10241 48F 


PE356335PESOS 


33703335549 


33500057039 


0400 1001 720U 


PE372464PESOS 


33703335549 


33500057039 


04001 001 738G 


PE372756PESOS 


33703335549 


33500057039 


04001006600W 


PE377579PESOS 


33703335549 


33500057039 


04001037936P 


PE404380PESOS 


33703335549 


33500057039 


0300 1001 729F 


PE329888 


33707011799 


33500057039 


03001008530C 


PE527495PESOS 


33707011799 


30518919349 


03001009785P 


PE528221 PESOS 


33707011799 


30518919349 


0300 101 2990H 


PE529673PESOS 


33707011799 


30518919349 


03001022924F 


PE534488PESOS 


33707011799 


30518919349 


03001027702E 


PE536732PESOS 


33707011799 


30518919349 


03001030344A 


PE537326PESOS 


33707011799 


30518919349 


03001 030896 M 


PE537577PESOS 


33707011799 


30518919349 


04001005466X 


PE542339PESOS 


33707011799 


30518919349 


040010111 13R 


PE544433PESOS 


33707011799 


30518919349 


040010111 14S 


PE544434PESOS 


33707011799 


30518919349 


0400101 1763F 


PE544473PESOS 


33707011799 


30518919349 


0400 101 2726F 


PE544991 PESOS 


33707011799 


30518919349 


0400 101 6001 S 


PE546100PESOS 


33707011799 


30518919349 


04001022466H 


PE548712PESOS 


33707011799 


30518919349 


04001 035920G 


PE553123PESOS 


33707011799 


30518919349 


04001 04395 U 


PE556273PESOS 


33707011799 


30518919349 


04001026664L 


PE394317PESOS 


33707012299 


33500057039 


0400 10285 10D 


PE396282PESOS 


33707012299 


33500057039 


0300 101 0460U 


PE9666PESOS 


33707020089 


30500057102 


03001020674F 


PE352251 PESOS 


33707167519 


33500057039 


03001036582K 


PE369250PESOS 


33707167519 


33500057039 


04001 00 1685H 


PE372396PESOS 


33707167519 


33500057039 


03001027462H 


PE359947PESOS 


33707274609 


33500057039 


0300101 7297 M 


PE414923PESOS 


33707395759 


30685158341 



03001023739K 


PE420155PESOS 


33707395759 


30685158341 


03001028548N 


PE423924PESOS 


33707395759 


30685158341 


0400 101 7453H 


PE51050PESOS 


33707395759 


30707201882 


03001035346H 


PE368587PESOS 


33707406289 


33500057039 


03001035348J 


PE368586PESOS 


33707406289 


33500057039 


03001004677K 


PE1 550579 


33707407269 


3050003691 1 


03001 03 1089H 


PE363686PESOS 


33707457819 


33500057039 


03001005572F 


PE333572 


33707780539 


33500057039 


03001 030 123S 


PE362907PESOS 


33707780539 


33500057039 


0400 10071 39H 


PE1 556933 


33707780539 


3050003691 1 


04001025090D 


PE1 558967 


33707780539 


3050003691 1 


04001025708J 


PE1 559075 


33707780539 


3050003691 1 


04001033153C 


PE400257PESOS 


33707780539 


33500057039 


04001045564L 


PE7494PESOS 


33707780539 


30500055053 


03001018554J 


PE1553190 


33707817939 


3050003691 1 


04001045961 M 


PE40993PESOS 


33707881319 


33500057039 


0400101 3498 M 


PE384417PESOS 


33707919839 


33500057039 


04001027650H 


PE394481 PESOS 


33707919839 


33500057039 


0400 1046331 E 


PE411472PESOS 


33707919839 


33500057039 


0400 101 4362D 


PE385485PESOS 


33708070349 


33500057039 


0400 101 4364F 


PE385484PESOS 


33708070349 


33500057039 


0400 101 7030V 


PE387951 PESOS 


33708070349 


33500057039 


0400 101 7032A 


PE387950PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001 022708G 


PE392238PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001022709H 


PE392237PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001022980X 


PE392427PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001 024592 J 


PE393356PESOS 


33708070349 


33500057039 


0400 10251 99N 


PE394148PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001025200T 


PE394149PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001025778Z 


PE394610PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001027083H 


PE395492PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001029575P 


PE397681 PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001029578S 


PE397680PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001029939T 


PE397953PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001 03466 1H 


PE401516PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001036063F 


PE401806PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001 037252G 


PE403624PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001037255J 


PE403625PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001 04 1880X 


PE407497PESOS 


33708070349 


33500057039 


0400104 3041W 


PE408780PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001045571J 


PE410932PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001045573L 


PE410933PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001047223F 


PE412257PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001047701 G 


PE412986PESOS 


33708070349 


33500057039 


04001 048 144X 


PE413216PESOS 


33708070349 


33500057039 


0400 10485 12H 


PE413692PESOS 


33708070349 


33500057039 


03001 035945 M 


PE368992PESOS 


33708097379 


33500057039 


0400 1001 978 M 


PE371643PESOS 


33708097379 


33500057039 


03001034547J 


PE367817PESOS 


33708115849 


33500057039 


04001003506B 


PE374234PESOS 


33708115849 


33500057039 


0400 1021 146B 


PE390996PESOS 


33708115849 


33500057039 


04001048004D 


PE412490PESOS 


33708115849 


33500057039 


0400 101 7479P 


PE388111PESOS 


33708195419 


33500057039 


04001024680H 


PE445156PESOS 


33708255489 


30685158341 


04001 04 1459K 


PE461055PESOS 


33708255489 


30685158341 


0400 101 5854K 


PE387086PESOS 


33708581769 


33500057039 


0400 101 5855L 


PE387084PESOS 


33708581769 


33500057039 


0400 101 9857R 


PE390033PESOS 


33708581769 


33500057039 



03001000291V 


PE328133 


30640081690 


33500057039 


03001030213S 


PE425202PESOS 


30640328505 


30685158341 


04001029616L 


PE3667PESOS 


30640328505 


30500055053 


03001037747Y 


PE19975PESOS 


30640335870 


30500032886 


04001009863N 


PE20186PESOS 


30640335870 


30500032886 


04001010188F 


PE20208PESOS 


30640335870 


30500032886 


03001016740E 


PE780280PESOS 


30640535039 


30500064478 


04001032346F 


PE823122PESOS 


30640535039 


30500064478 


03001008600A 


338957 


30640576355 


33500057039 


04001032762H 


PE52099PESOS 


30640601090 


30707201882 


04001043842X 


PE462411 PESOS 


30640745602 


30685158341 


04001043851X 


PE462412PESOS 


30640745602 


30685158341 


04001045503E 


PE464098PESOS 


30640745602 


30685158341 


03001 00099 1F 


PE328956 


30640763686 


33500057039 


03001013037A 


PE344552PESOS 


30640861610 


33500057039 


03001013074B 


PE344612PESOS 


30640861610 


33500057039 


03001008474J 


PE407077PESOS 


30641546573 


30620833173 



04001019996V 


PE390251PESOS 


33708581769 


33500057039 


04001044070C 


PE7350PESOS 


33708581769 


30500055053 


04001047584P 


PE8159PESOS 


33708581769 


30500055053 


03001006742F 


PE525403PESOS 


34546818138 


30518919349 


03001006743G 


PE526129PESOS 


34546818138 


30518919349 


03001007679P 


526757 


34546818138 


30518919349 


0300101 3080V 


PE529417PESOS 


34546818138 


30518919349 


03001016640D 


PE531366PESOS 


34546818138 


30518919349 


03001020030Y 


PE531972PESOS 


34546818138 


30518919349 


03001030591E 


PE537480PESOS 


34546818138 


30518919349 


03001032064B 


538312 


34546818138 


30518919349 


04001020060S 


547765 


34546818138 


30518919349 


04001035174H 


PE552595PESOS 


34546818138 


30518919349 


03001016749N 


PE348351PESOS 


34612073475 


33500057039 


03001016750F 


PE348352PESOS 


34612073475 


33500057039 


040010471 13D 


PE412500PESOS 


34612073475 


33500057039 



e. 14/12 N° 532.030 v. 14/12/2006 



SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 

En cumplimiento del artículo 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogené- 
tica de girasol (Helianthus annuus L.) de nombre AR20281 obtenida por Advanta Semillas S.A.I.C. 

Solicitante: Advanta Semillas S.A.I.C. 

Representante legal: Sr. Eduardo Rodolfo Liguori. 

Patrocinante: Ing. Agr. Jorge Eduardo Moutous. 

Fundamentación de novedad: AR20281 , es una línea de girasol cuya hoja es de forma cordada, 
que presenta el aserrado del borde foliar: medio. Capítulo plano, su posición a la madurez es medio, 
hacia abajo. Presencia de antocianinas en los estigmas. Aquenio con color principal del pericarpio 
negro, con estrías de color blanco, marginales y laterales. 

Fecha de verificación de la estabilidad: Año 1 991 . 

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido 
este aviso. — Ing. Agr. MARCELO DANIEL LABARTA, Director de Registro de Variedades, Instituto 
Nacional de Semillas (INASE). 

e. 14/12 N° 19.609 v. 14/12/2006 



SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 

En cumplimiento del artículo 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogené- 
tica de girasol (Helianthus annuus L.) de nombre 20.282 obtenida por Advanta Semillas S.A.I.C. 

Solicitante: Advanta Semillas S.A.I.C. 

Representante legal: Sr. Eduardo Rodolfo Liguori. 

Patrocinante: Ing. Agr. Jorge Eduardo Moutous. 

Fundamentación de novedad: 20.282, es una línea de girasol cuya hoja es de forma cordada, que 
presenta el aserrado del borde foliar: medio. Capítulo plano, su posición a la madurez es medio, hacia 
abajo. Presencia de antocianinas en los estigmas. Aquenio con color principal del pericarpio negro, con 
estrías de color blanco, marginales y laterales. 

Fecha de verificación de la estabilidad: Año 1 991 . 

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido 
este aviso. — Ing. Agr. MARCELO DANIEL LABARTA, Director de Registro de Variedades, Instituto 
Nacional de Semillas (INASE). 

e. 14/12 N° 19.610 v. 14/12/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 

DIVISIÓN ADUANA DE POSADAS 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. "H" CÓDIGO ADUANERO) 

SECCIÓN SUMARIOS, 4/12/2006 

Por desconocerse el domicilio, de la persona que más abajo se detalla, se le notifica por este 
medio a los interesados de las denuncias por infracción a los arts. 977-978-985-986 y 987 de C.A. Ley 
22.415, se dispuso el archivo de las mismas en los términos de la Instrucción General 01/98 (DGA). 
Asimismo se le intima para dentro del plazo de CINCO (05) días hábiles administrativos de notificado 
de la presente, previa acreditación de su calidad de comerciantes y pago de los tributos que pudieren 
corresponder, retiren las mercaderías secuestradas, bajo apercibimiento de tenerlas por abandonadas 
a favor del Fisco Nacional y procederse conforme lo preceptuado por los arts. 429 y siguientes del 
Código Aduanero. 

Así mismo se le notifica que se procederá en forma inmediata a darle destinación Aduanera (su- 
basta, donación y/o destrucción) a las mercaderías involucrada en los términos de los arts. 429 ss. 
439, 448 y concordante del C.A., la Ley 25.603 y Ley 25.986.- Firmado: Dr. MARCELO G. BULACIO, 
Administrador (I) de la División Aduana de Posadas. 
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DN46- 



INTERESADO 



DOCUMENTO N° 



DN46-0296/05 
DN46-0289/06 
DN46-0290/06 
DN46-0637/06 
DN46-1017/06 
DN46- 1020/06 
DN46-1212/06 
DN46- 1233/06 
DN46- 1290/06 
DN46- 1292/06 
DN46-1 502/06 
DN46- 1503/06 
DN46-1 505/06 
DN46-1 749/06 
DN46-1 751/06 
DN46- 1762/06 
DN46- 1763/06 
DN46- 1765/06 
DN46-1 936/06 
DN46-21 09/06 
DN46-21 23/06 
DN46-21 31/06 
DN46-21 34/06 
DN46-21 56/06 
DN46-21 60/06 
DN46-21 61/06 
DN46-21 65/06 
DN46-21 66/06 
DN46-21 67/06 
DN46-21 83/06 
DN46-2267/06 
DN46-2273/06 
DN46-2276/06 
DN46-2277/06 
DN46-2282/06 
DN46-2283/06 
DN46-2287/06 
DN46-2290/06 
DN46-2294/06 
DN46-2301/06 
DN46-2303/06 
DN46-2345/06 
DN46-2411/06 
DN46-2419/06 
DN46-25 10/06 
DN46-25 11/06 
DN46-25 12/06 
DN46-25 16/06 
DN46-25 19/06 
DN46-2521/06 
DN46-2704/06 



BULLER, GERMÁN 
FERNANDEZ, PATRICIA 
GAUTO GAMARRA, CRISTIN 
GUTIÉRREZ MONGES, ARNALDO A. 
CABRERA, RICARDO 
FERREIRA, LUIS MACIEL 
SAUCEDO de VILLALBA, VIRGINIA 
VILLAVER LAFUENTE, ALDO W. 
SILVA ALGARIN, CLAUDIO DE LOS S. 
PRIETO CORREA, OMAR ANDRÉS 
MORELARGUELLO, PERFECTO 
RAMÍREZ, JUAN CARLOS 
PEREIRA, ANTONIO 
MARTÍNEZ, AURORA 
PINTO, EUGENIA 
HERRERO MEZA, RUBÉN 
GUTIÉRREZ MONTIEL, BRDINO. 
RIVEROS de CABRERA, CECILIA 
NEUMAN, SERGIO MARCELO 
RUIZ MONGES GAMARRA, RAMÓN 
CORONEL, VÍCTOR HUGO 
DÍAZ, VIVIANA MARGARITA 
DEL, BALLE MARLENE ITATI 
ALVARENGACABRAL, RENE E. 
MARTÍNEZ, MARGARITA 
CANTERO QUINTANA, NICOLÁS O. 
SOSAMENDIETA, CARLOS 
MENDOZA, FRANCO RUFINO 
CABRERA, EPIFANIO RAMÓN 
RAMÍREZ BORDÓN, CAYETANO 
BARRETO RIVAS, SILVIO F. 
ESCOBAR CASTILLO, NORBERTO R. 
GONZÁLEZ RIVEROS, GUSTAVO 
PAIVA FERREIRA, MARIO 
MONGES, FREDYYENI 
PETTA, SILVIA 

MELGAREJO ROLON, CECILIO R. 
ESTECHE, ARNALDO RAMÓN 
DIAZARRIETA, HUGO ARMIN 
DUARTE FERREIRA, JOSÉ ROSA 
GONZÁLEZ, FRANCISCO 
AGUILERA, VALENTÍN 
DEL, BALLE MARLENE ITATI 
ALVARENGA, JUAN CARLOS 
FLORES GONZÁLEZ, VÍCTOR H. 
DUARTE PAREDES, SILVIO 
DÍAZ, ISIDORA 

GONZÁLEZ VIVEROS, GUSTAVO R. 
VILLALBA MONGELOS, DIEGO A. 
VÁZQUEZ PAIVA, ROQUE JACINTO 
GONZÁLEZ, SOLEDAD MARISOL 

e. 



DNI-22. 085.349.- 
CIPY-2.528.828.- 
CIPY-0.486.994.- 
CIPY-3.51 3.979.- 
DNI-1 8.265.386.- 
CIPY-3.829.860.- 
CIPY-1 .728.408.- 
CIPY-4.893.504.- 
CIPY-5.1 05.093.- 
CIPY-2.489.735.- 
CIPY-2.647.167.- 
CIPY-3.937.760.- 
DNI-08.402.281.- 
CIPY-2.279.750.- 
CIPY-2.235.027.- 
CIPY-4.374.977.- 
CIPY-1. 533.448.- 
CIPY-2.876.460.- 
DNI-1 8.745.634.- 
CIPY-2.249.175.- 
DNI-30.21 5.455.- 
DNI-32.035.954.- 
DNI-31.361.588.- 
CIPY-4.889.743.- 
CIPY-1. 982.078.- 
CIPY-1 .737.1 36.- 
CIPY-3 .734.144.- 
CIPY-3.364.291.- 
CIPY-1. 146.141.- 
C1 PY-5.1 68.826.- 
CIPY-3.281.788.- 
CIPY-2.880.586.- 
CIPY-4.1 88.931.- 
CIPY-3.603.759.- 
CIPY-4.018.613.- 
CIPY-5.158.919.- 
CIPY-4.260.337.- 
CIPY-3.198.106.- 
CIPY-2.366.011.- 
CIPY2.647.177.- 
CIPY-3 .31 2.860.- 
CIPF-1 3.073.267.- 
DNI-31.361.588.- 
DNI-08.543.629.- 
CIPY-3.61 2.559.- 
CIPY-4.401.359.- 
DNI-92.152.394.- 
CIPY-4.1 88.931. - 
CIPY-4.222.085.- 
CIPY-1 .352.675.- 
DNI-26.987.396.- 
14/12 N° 532.730 v. 14/12/2006 



ADUANA DE SANTA FE 

Se hace saber a los abajo mencionados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 
1101 de la Ley 22.41 5, de las actuaciones sumariales que se describen por el término de diez (1 0) días 
hábiles para que se presenten a estar a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes (Art. 
1105 del citado texto legal). Asimismo se le hace saber el monto de los tributos adeudados por la 
mercadería objeto del delito. 



SUMARIO 



CAUSANTE 



MONTO 



DELITO 



SA62 N° 29/2003 
SA62 N° 8/2001 



Ercegovic, Marcos Andrés $ 49.809.- 
Gavilán, Antonio Alberto $ 5.893.- 



Art. 874 d) 
Art. 874 d) 



Abogado, JUAN CARLOS SAUCEDO, Administrador Aduana de Santa Fe. 

e. 1 4/1 2 N° 532.722 v. 1 4/1 2/2006 



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 

(ADUANA DE POSADAS MISIONES) 

CÓDIGO ADUANERO LEY 22.415 - ARTICULO 1013 INC. h) 

1/12/2006 

Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a pre- 
sentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Re- 
beldía (art. 1115) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo aperc- 
ibimiento de lo normado en el art. 1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de 
concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia del art. 1 034 del C.A. 
Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere 
aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que 
previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el 
antecedente. 

Asimismo, se le notifica que se proceda en forma inmediata a darle destinación Aduanera (Subas- 
ta, Donación y/o Destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los arts. 417ss., 439 y 
448 y concordantes del C.A. Ley 25.603 y la Ley 22.415. 

Firmado: Abog. MARCELO BULACIO, Administrador Aduana de Posadas. 



SA46- 



IMPUTADO 



DOC. IDENT. 



MULTA 



INFR. 



1292/01 
1292/01 
1292/01 
1292/01 
1292/01 
756/01 
106/01 
17/01 
438/01 
1175/01 
585/04 
284/01 
283/01 
Abog. 



Héctor Cardozo 

Juan Ángel Vera Garayo 

Mirta E. Paredes González 

Mariela Barreto 

María A. Saucedo Cardozo 

María Z. Del Valle Caballero 

Antonio A. Vargas de Lima 

Daudelio Sanabria Garay 

Mario Luis Choque 

Ricardo José Gumiela 

Rafael Zarate Paredes 

ARGENTTABAKS.A. 

ARGENTTABAKS.A. 



MARCELO G. BULACIO, Administrador (I), Aduana de Posadas. 

e. 14/12 N° 532.727 v. 14/12/2006 



DNI 18.743.648 


$ 7.569,44 


947 


CI(Py)4.546.157 


$ 7.569,44 


947 


Cl(Py) 406.831 


$ 7.569,44 


947 


Cl (Py) 4.607.066 


$ 7.569,44 


947 


Cl (Py) 851 .859 


$ 7.569,44 


947 


Sin documento 


$127,04 


947 


Cl (Br) 3.009.377.296 


$ 3.723 


947 


Cl(Py) 1.168.380 


$157,98 


947 


DNI 17.414.785 


$ 475,26 


947 


DNI 16.260.006 


$ 676,52 


947 


Cl (Py) 477.620 


$ 9.982,74 


970 


CUIT 30-67782288-7 


$ 9.847 


970 


CUIT 30-67782288-7 


$ 9.847 


970 



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

ADUANA DE SALTA 

EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERÍA SIN TITULAR 
CONOCIDO O SIN DECLARAR 

La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS en virtud de lo dispuesto en el art. 1 ° de la ley 25.603, 
para las mercaderías que se encuentren en situación prevista en el art. 41 7 de la ley 22.41 5, comunica 
por única vez a aquellos que acreditensu derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a 
continuación se indica que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna 
destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho le correspondieren. Transcurrido el 
plazo mencionado el SERVICIO ADUANERO, procederá de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 2, 3, 4 
y 5 de la ley 25.603 y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías , a 
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas, presentarse en la División Aduana 
de Salta, España 394 2 o Piso, Salta, Capital. 
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Actuado Año Unidad de Código de Marca de 
n embalaje embalaje embalaje 



Breve descripción de 
la mercadería 



DN°1172 


2005 








Guia 35718. Elsa Mamani/Javier Castillo 


DN°1170 


2005 








Guia 35678 Elsa Mamani/Javier Castillo 


DNW4 


2005 








Guia EP651 365125 Luis Gerardo Moreno/Silvia Destefani 


DN°1031 


2005 








Guia CP339946742 Paola Marcela Sierra/Sergio Ñapóle 


DN°940 


2005 








Guia 31767 Ricardo Marti nez/Argenttna Giménez 


DN°935 


2005 








Guia 40538 Jaime Rivera/Cesar Velazquez 


DISH171 


2005 








Guia 35716 Elsa Mamani/Javier Castillo 


DN°496 


2005 








Parte 129/05 GN.Faustino Orellana Urey. Pálpala, Jujuy 


DN°571 


2005 








Parte 35/05 GN. Ana Calisaya, Cafayate, Salta 


DN°959 


2005 








Parte 374/05 GN. Cresencia Huanca Rios 


DN<673 


2005 








EP652339215. Berta Sánchez. 


DN°1040 


2005 








EU512529434. Efrain Cerrudo/Mario Distefano 


DN°1043 


2005 








EU512529363. Alejandro Deogani./gloria Luchetti 


DN°982 


-2005 




_. ... 


.... 


Guia 015849. Benita Caro/Pauiina-Qreliana ., 


DN°983 


2005 








Guia 015850. Benita Caro/Paulina Oreliana 


DN°990 


2005 








Guia 1525-4324 Juan de Dios Tejerina/Elizabeth Tejerina 


DN0689 


2005 








Parte 106 GN, Robería Cuaquira Amaya 


DN°477 


2005 








Parte 303/05 GN. Salvador Justino López. 


DN°1180 


2005 








Parte 424/05 GN. Leonel Jorge Coique 


DN°621 


2005 








Guia1581-10221. Bernardo Guzman/Cecilia Guzman 


DN°495 


2005 








Parte 168/05 GN. Fidel Castaínete 


DN°598 


2005 








Parte 368/05 GN. Pantaieon Vilca Martínez 


DN°487 


2005 








Parte 137/05 GN. Luisa Caguaciri Anze 


DN°440 


2005 








Guia TAA0407708. Carlos Chuquiña 


DN°462 


2005 








Parte 302 GN. José Luis García. 


DN°1030 


2005 








Guia CP339946756. Libia dei R. Rivera/Sergio Ñapóle 


DN°575 


2005 








Guia 1581-10227. Nicolás Arzuaga/Juan Vargas 


ON°576 


2005 








Parte 213/05 GN Carotina Rojas 


DN°1181 


2005 








Parte 425/05 GN. Natalia Coique 


DN°1182 


2005 








Parte 426/05 GN. Francisco Zalazar. 


DN°1186 


2005 








Parte430. Rosalba Coronado. 


DN°1066 


2005 








Guia EP054968217. Daniel Cardozo/Luciano Narvaez 


DN°1067 


2005 








GuiaEP054968185. DanieL Cardozo/Daniel Cardozo 


DN°1059 


2005 








Guia EP0544968248. Hernán Mellit/Luis Sánchez 


DN°1065 


2005 








GuiaEP054968225. Heman Mellit/Luis Sánchez 


DN°1057 


2005 








Guia EP054968194. Hernán Mellit/luis Sánchez 


DN°1064 


2005 








Guia EP055919884. Walter Ferrari/Liliana González 



CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA 
ADUANA DE SALTA. 



e. 1 4/1 2 N° 532.71 6 v. 1 4/1 2/2006 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVÍSIMO Y ECONOMÍA SOCIAL 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

Por Resolución N° 4033 del 05/12/06, el Directorio del INAES resuelve: aceptar la renuncia de la 
Dra. Miriam VELIA NIGRO y deja sin efecto la designación de la misma como Liquidadora de la MU- 
TUAL TALLERES ALIANZA, matr. 831 - Prov. Bs. As. Asimismo, designa Liquidadora de la menciona- 
da mutual, a la Dra. Rita Noemí VICENTE (D.N.I. N° 6.264.662, cuyos honorarios se encuadrarán 
exclusivamente y por todo concepto dentro del marco del convenio vigente entre este Instituto y la 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - U.B.A., previa aprobación de la SECRETARIA DE CON- 
TRALOR. Además, atento que la Dra. Nigro manifiesta que aún no se ha reunido con los libros, regis- 
tros y documentación de la entidad citada, intímase al Dr. Marcelo Germán GONZÁLEZ a que en el 
plazo de DIEZ (1 0) días entregue a la nueva Liquidadora todos los libros, registros y documentación de 
la nombrada mutual que obren en su poder. 

Por Resolución N° 4090 del 06/12/06, el Directorio del INAES resuelve dejar sin efecto la designa- 
ción del Dr. Mario Benjamín ALIAGA, como liquidador de la CAJA MUTUAL DE AYUDA MUTUA EN- 
TRE FERROVIARIOS ACTIVOS Y JUBILADOS DE RIO TERCERO, matr. 200-Córdoba. Asimismo, 
designa Liquidadora en la mutual citada, a la Dra. Agostina D'ANGELO (D.N.I. N° 28.995.775) cuyos 
honorarios se encuadrarán exclusivamente y por todo concepto dentro del marco del convenio vigente 
entre este Instituto y la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS-U.B.A., previa aprobación de la 
SECRETARIA DE CONTRALOR. El Liquidador nombrado deberá presentarse ante el JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA Y DE SÉPTIMA NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA, Secretaría a cargo del Dr. Uribe ECHEVERRÍA. 

Se deja constancia que en la parte pertinente de cada una de las precitadas resoluciones, se 
establece que los gastos que genera la liquidación, inferiores a PESOS QUINIENTOS ($ 500,-), serán 
abonados por el Liquidador y reintegrados al mismo por este Instituto, previa rendición de los compro- 
bantes respectivos y aprobados por la Secretaría de Contralor. Los gastos superiores a dicho valor 
sólo serán reembolsados al Liquidador si previo a la erogación hubiera presentado al menos un presu- 
puesto y el gasto hubiera sido aprobado por la citada Secretaría. Las sumas que erogue este Organis- 
mo, por todo concepto, con relación al proceso liquidatorio, constituirán un crédito a su favor que el 
Liquidador debe incluir en el pasivo de la mutual como gastos de conservación, administración y liqui- 
dación. El Liquidador podrá requerir a este Organismo autorización para el asesoramiento profesional 
y patrocinio letrado cuando la materia exceda su competencia. Los gastos y honorarios que genere 
dicho asesoramiento serán a cargo de este Instituto, debiendo observarse los mecanismos estableci- 
dos en las precitadas resoluciones. 

Por Resolución N° 4036 de fecha 05/12/06, el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIA- 
TIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL resuelve sustituir el Artículo 2 o de la Resolución N° 171/06 por el 
Siguiente: "ARTICULO 2 o — Desígnase Liquidadora en la ASOCIACIÓN MUTUAL SOLDADO DE LA 
INDEPENDENCIA, matr.474-C.F., a la Dra. Miriam VELIA NIGRO (D.N.I. N° 13.139.775), cuyos hono- 
rarios se encuadrarán exclusivamente y por todo concepto dentro del marco del convenio vigente entre 
este Instituto y la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - U.B.A. 

Quedan debidamente notificadas (Art. 42 - Dto. 1 759/72 t.o. 1 991 ) - Firmado: Osvaldo A. MANSI- 
LLA - Coordinador Financiero Contable del INAES. 

e. 14/12 N° 532.778 v. 18/12/2006 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVÍSIMO Y ECONOMÍA SOCIAL 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

Por Resolución N° 4124 del 06/12/06, el Directorio del INAES resuelve DESESTIMAR el pedido 
de reconsideración, por improcedente, interpuesto por la COOPERATIVA VITIVINIFRUTICOLA SAN 
MARTIN LTDA., matr. 2772, como así también revocar de oficio en todos sus términos la Resolución 
N° 545 de fecha 31/05/89 mediante la que se dispuso el retiro de la autorización para funcionar a la 
referida entidad. 



Por el presente, queda debidamente notificado conforme al Art. 42 del Dto. N° 1 759/72 (t.o. 1 991 ). 
— Fdo. OSVALDO A. MANSILLA - Coordinador Financiero Contable del INAES. 

e. 14/12 N° 532.779 v. 18/12/2006 



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

COMUNICACIÓN "B" 8766. 14/07/2006. Ref.: Homologación de cheques según Comunica- 
ciones "A" 3842 y "B" 8079 y 8299. Actualización de nómina de entidades. 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 

Nos dirigimos a Uds. con relación a la homologación de cheques que deben efectuar las entidades 
financieras según los términos de la Comunicación "A" 3728 y complementarias presentando docu- 
mentos con diseño y características de las circulares mencionadas en el epígrafe. 

Al respecto cumplimos en informarles la nómina actualizada de entidades que, a la fecha, tienen 
la homologación por parte de esta Institución de documentos ajustados a alguna de las normativas 
referenciadas. 



Nro. de 
cuenta co- 
rriente 


Denominación 


Nro. de 
Homologa- 
ción (s/ Com. 
"A"3842) 


Nro. de 
Homologa- 
ción (s/Com. 
"B" 8079) 


Nro. de Homo- 
logación 
(s/Com. "B" 
8299) 


005 


ABN AMRO BANK N.V. 


1 




2 


007 


BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES 
S.A. 


1,2,3 


4 


5,6,7 


010 


LLOYDS TSB BANK pie. 


1 






011 


BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 


1 


2 


3 


014 


BANCO DE LA PROVINCIA DE BUE- 
NOS AIRES 


1,2 


3 


4,5 


015 


BANKBOSTON, NATIONAL 
ASSOCIATION 


1,2 




3,4,5 


016 


CITIBANKN.A. 


1,20,3 




4,5n, 6H,7 


017 


BBVA BANCO FRANCÉS S.A. 


1,2,3 




4,5,6 


018 


THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 

UFJ, LTD 


1 




2,3 


020 


BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓR- 
DOBA 


1 




2 


027 


BANCO SUPERVIELLE S.A. 


1,2 


3 


4 


029 


BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES 


1 




2 


030 


BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 




1 




034 


BANCO PATAGONIA S.A. 


1 


2 


3,4 


044 


BANCO HIPOTECARIO S.A. 


1 


2 


3 


045 


BANCO DE SAN JUAN S.A. 


1 




2 


046 


BANCO DO BRASIL S.A. 


1 




2 


060 


BANCO DEL TUCUMAN S.A. 


1 




2 


065 


BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO 


1 


2 


3 


072 


BANCO RIO DE LA PLATA 


1,2,3 s 4r*) 




5,6 


079 


BANCO REGIONAL DE CUYO S.A. 


1,2 


3 


4 


083 


BANCO DEL CHUBUT S.A. 


1 




2 


086 


BANCO DE SANTA CRUZ S.A. 


1 




2,3 




Nro. de 
cuenta co- 
rriente 


Denominación 


Nro. de 
Homologa- 
ción (s/ Com. 
"A"3842) 


Nro. de 
Homologa- 
ción (s/Com. 
"B" 8079) 


Nro. de Homo- 
logación 
(s/Com. "B" 
8299) 


093 


BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE 
ECONOMÍA MIXTA 


1,2,3 




4,5 


094 


BANCO DE CORRIENTES S.A. 


1,2 


3 


4 


097 


BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEU- 
QUEN S.A. 


1,2 




3 


137 


BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN 
COOP. LTDO. 


1,2 


3 




147 


BANCO B.l. CREDITANSTALT S.A. 




1 




150 


HSBC BANK ARGENTINA S.A. 


1,2 


3 


4 


191 


BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. 


1,2 


3 


4 


198 


BANCO DE VALORES S.A. 


1 


2 


3 


247 


BANCO ROELA 






1 


254 


BANCO MARIVA S.A. 


1,2 




3 


259 


BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 


1 


2 


3,4(***),5,6r**) 


262 


BANK OF AMERICA, NATIONAL 
ASSOCIATION 


1 






265 


BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
S.A. 


1,2,3 




4,5.6(***) 


266 


BNP PARIBAS 


1 




2 


268 


BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO 


1 


2 


3,4 


269 


BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY 


1 




2 


277 


BANCO SAENZ S.A. 


1 




2,3 


281 


BANCO MERIDIAN S.A. 


1 




2 


285 


BANCO MACRO BANSUD S.A. 


1 




2,3 (***) 


294 


ING BANK N.V. 




1 




295 


AMERICAN EXPRESS BANK LTD. S.A. 




2 




297 


BANCO BANEX S.A. 


1 




2 


299 


BANCO COMAFI 


1 


2 


3 


301 


BANCO PIANO S.A. 


1 




2 


303 


BANCO FINANSUR S.A. 


1 




2 


305 


BANCO JULIO S.A. 


1 




2 


306 


BANCO PRIVADO DE INVERSIONES 


1 




2 


309 


NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A. 


1 


2 


3 


310 


BANCO DEL SOL S.A. 


1 




2 


311 


NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. 


1 


2 


3 


315 


BANCO DE FORMOSA S.A. 


1 




2 


319 


BANCO CMF S.A. 


1 




2 


321 


BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO 
S.A. 


1 


2 


3 


322 


NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL 
S.A. 


1,2 




3 


325 


DEUTSCHE BANK S.A. 


1 






330 


NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. 


1,2 




3,4 


336 


BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. 


1 




2 


386 


NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. 


1 




2 


387 


NUEVO BANCO SUQUIA S.A. 


1 




2,3 


388 


NUEVO BANCO BISEL S.A. 


1 




2,3 ■ 



Jueves 1 4 de diciembre de 2006 



Primera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 31.053 
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Nro. de 
cuenta co- 
rriente 



tísL 



389 



Denominación 



BANCO COLUMBIASA 



Nro. de 
Homologa- 
ción ($/ Com. 
"A"3842) 



1 



Nro. de 
Homologa- 
ción (s/Com. 
"B"8079) 



Nro. de Homo* 

logación 

(s/Com. M B" 

8299) 



(*) Cheques pago a proveedores (PAYLINK) 
(**)Cheques pago a clientes Diners 
(***) Cheques pago a proveedores 



Saludamos muy atentamente. 



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 



JULIO CESAR PANDO, Gerente de Sistemas de Pagos. — JOSÉ A. BARONE, Subgerente Ge- 
neral de Medios de Pago. 

e. 14/12 N° 532.497 v. 14/12/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA GENERAL 

En cumplimiento de la Ley 25.603 artículo 9 o , la Resolución SSG 202/03. 

Se consigna a continuación extracto sintético de las Resoluciones de la Secretaría General. 



Fecha 


Resoluciones 
SG 


Resolución/Disposición 

de Dirección General de 

Aduanas N° 


Destino y Descripción de las mercaderías 


08-11-06 


1398 SG 


092/06 AD COUR 

131/06 ADCOUR 
158/06 ADCOUR 

159/06 ADCOUR 
173/06 ADCOUR 


Cesión sin cargo al Municipio de Concepción del Uruguay. Detalle sintético: 24 
(veinticuatro) unidades de prendas de vestir,10(diez)unidades de pares de calzado y 1 
set de cinco cuchillos y afilador. EXPEDIENTE: DN 15 N° 002/2006. 

Cesión sin Cargo al Municipio de Concepción del Uruguay. Detalle sintético: 
200 (doscientas bombillas de plata). EXPEDIENTE: DN 15 N° 057/2005. 

Cesión sin Cargo al Municipio de Concepción del Uruguay. Detalle sintético: 18 
(dieciocho) unidades de prendas de vestir, 15 (quince) unidades de pares de calzado y 
2050 (dos mil cincuenta) sobres de jugo en polvo. EXPEDIENTE: DN 15 N° 013/2006. 

Cesión sin Cargo al Municipio de Concepción del Uruguay. Detalle sintético: 6 (seis) 
unidades de prendas de vestir, 48 (cuarenta y ocho) unidades de pares de calzado, 
3520 (tres mil quinientos veinte) sobres de jugo en polvo y 480 (cuatrocientas ochenta) 
bombillas de lata. EXPEDIENTE: DN15 N° 014/2006. 

Cesión sin Cargo al Municipio de Concepción del Uruguay. Detalle sintético: 8 (ocho) 
unidades de pares de calzado. EXPEDIENTE: DN15 N° 017/2006. 



Prof. MARÍA INÉS GRANDOSO, Jefa Unidad de Enlace Institucional, Secretaría General - Presi- 
dencia de la Nación. 



e. 14/12 N° 532.702 v. 14/12/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

ANEXO A 

FORMULARIO N° 340 NUEVO MODELO 
REGISTRO DE OPERADORES DE PRODUCTOS EXENTOS POR DESTINO Y/O SUSCEPTIBLES 
DE REINTEGRO (ART 7 o , INC. C) Y ART AGREGADO A CONTINUACIÓN DELART 9 o DE LA LEY 

N° 23.966) 
NOMINA DE CONTRIBUYENTES CON ACEPTACIÓN DE INSCRIPCIÓN - RESOLUCIÓN GENE- 
RAL N° 1104 
VIGENCIA: HASTA EL 31/12/2006 INCLUSIVE 



C.U.I.T 
30-70757122-1 


APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACIÓN 
Y/O RAZÓN SOCIAL 

TRANSFEU S.R.L 


SECCIÓN - 
SUBSECCION 

10/10.2 


Exención Directa - 
Art. 21 Dto. N° 74/98 


Régimen de 

Reintegro - Art. 22 

Dto. N° 74/98 


Número de 

Dominio 

(Transportistas) 

ARY 383 


30-70757122-1 


TRANSFELI S.R.L. 


10/10.2 






BNZ212 


30-70757122-1 


TRANSFELI S.R.L. 


10/10.2 






BPK 723 


30-70757122-1 


TRANSFELI S.R.L. 


10/10.2 






BRB 841 


30-70757122-1 


TRANSFELI S.R.L. 


10/10.2 






DZQ 542 


30-70757122-1 


TRANSFELI S.R.L. 


10/10.2 






ECG 799 


30-70757122-1 


TRANSFELI S.R.L. 


10/10.2 






EGG119 


30-70757122-1 


TRANSFELI S.R.L. 


10/10.2 






ENN412 


30-70757122-1 


TRANSFELI S.R.L. 


10/10.2 






ERF 564 


30-70757122-1 


TRANSFELI S.R.L. 


10/10.2 






FLJ 300 


30-70757122-1 


TRANSFELI S.R.L. 


10/10.2 






FNL 748 


30-70757122-1 


TRANSFELI S.R.L. 


10/10.2 






RZS 681 


30-70757122-1 


TRANSFELI S.R.L. 


10/10.2 






SCF 844 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

ANEXO A 

FORMULARIO N° 341 

REGISTRO DE OPERADORES DE PRODUCTOS EXENTOS POR DESTINO Y/O 

CON IMPUESTOS DIFERENCIADOS (ARTICULO 7 o , INCISO D) Y ARTICULO 4 o 

TERCER PÁRRAFO DE LA LEY N° 23.966) 

RESOLUCIÓN GENERAL N° 1 234, TEXTO SUSTITUIDO POR LA RESOLUCIÓN GENERAL 

N° 2079 -ARTICULO N° 13 
NOMINA DE CONTRIBUYENTES EXCLUIDOS DEL REGISTRO 



C.U.I.T APELLIDO Y NOMBRE, 
DENOMINACIÓN 


SECCIÓN 
SUB/ 


DOMICILIOS AUTORIZADOS SITUACIÓN DEL OPERADOR 


TRANSPORTISTA 














Y/O RAZÓN SOCIAL 


SECCIÓN 


DIRECCIÓN 


CÓDIGO 


EXENTO 


IMPUESTO 


Dominio N° 


Chasis N° 










Artículo 7 o , 


DIFERENCIADO 





o Nombre 










Inciso d) 


Artículo 4 o , 


Matrícula N° 












Ley N° 23.966 


3er. Párrafo 
Ley N° 23.966 






20-93541686-9 DORINI JULIO 


3/3.2 


CORONEL VIDAL 1341 

- (8000) BAHÍA BLANCA - 

BUENOS AIRES 








FEJ 148 




20-93541686-9 DORINI JULIO 


3/3.2 


CORONEL VIDAL 1341 

- (8000) BAHÍA BLANCA - 

BUENOS AIRES 








VCO 433 





zada. 



Cont. Púb. ANA MARÍA BRANA, Directora (Int.), Dirección de Análisis de Fiscalización Especiali- 



e. 14/12 N° 533.076 v. 14/12/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

ANEXO B 

FORMULARIO N° 349 

REGISTRO DE OPERADORES DE PRODUCTOS EXENTOS DESTINADOS A RANCHO 

ARTICULO 7 o , INCISO B), TITULO III DE LA LEY N° 23.966 Y SUS MODIFICACIONES 

NOMINA DE CONTRIBUYENTES CON ACEPTACIÓN DE INSCRIPCIÓN RESOLUCIÓN GENERAL 

(AFIP)N°1665 





APELLIDO Y NOMBRE, 
DENOMINACIÓN Y/O RAZÓN SOCIAL 


SECCIÓN SUB/ 
SECCIÓN 


TRANSPORTISTA 


C.U.I.T 


Dominio N° 
o Matrícula N° 


Chasis N° 
o Nombre 


20-93541686-9 
20-93541686-9 


DORINI JULIO 
DORINI JULIO 


3/3.2 
3/3.2 


FEJ 148 
VCO 433 





zada. 



Cont. Púb. ANA MARÍA BRANA, Directora (Int.), Dirección de Análisis de Fiscalización Especiali- 



e. 14/12 N° 533.071 v. 14/12/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

ANEXO A 

FORMULARIO N° 349 

REGISTRO DE OPERADORES DE PRODUCTOS EXENTOS DESTINADOS A RANCHO 

ARTICULO 7 o , INCISO B), TITULO III DE LA LEY N° 23.966 Y SUS MODIFICACIONES 

NOMINA DE CONTRIBUYENTES CON ACEPTACIÓN DE INSCRIPCIÓN RESOLUCIÓN GENERAL 

(AFIP)N°1665 
VIGENCIA: HASTA EL 30/06/2007 INCLUSIVE 





APELLIDO Y NOMBRE, 
DENOMINACIÓN Y/O RAZÓN SOCIAL 


SECCIÓN SUB/ 
SECCIÓN 


TRANSPORTISTA 


C.U.I.T 


Dominio N° 
o Matrícula N° 


Chasis N° 
o Nombre 


30-70818532-5 


FICHERAYGRASSO SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 


5/5.1 


2467 


JUAN MARIO 



zada. 



Cont. Púb. ANA MARÍA BRANA, Directora (Int.), Dirección de Análisis de Fiscalización Especiali- 



e. 14/12 N° 533.070 v. 14/12/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 



FORMULARIO N° 341 

REGISTRO DE OPERADORES DE PRODUCTOS EXENTOS POR DESTINO Y/O 

CON IMPUESTOS DIFERENCIADOS (ARTICULO 7°, INCISO D) V ARTICULO 4 o QUINTO PÁRRAFO DE LA LEY N" 23.966) 

NOMINA DE CONTRIBUYENTES CON ACEPTACIÓN DE INSCRIPCIÓN - RESOLUCIÓN GENERAL N" 1.234, TEXTO SUSTITUIDO POR LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 2079 

VIGENCIA: HASTA EL 31/12/2006 INCLUSIVE 


C.U.I.T. 


APELUDO Y NOMBRÉ, DENOMINACIÓN Y/O 
RAZÓN SOCIAL 




DOMICILIOS AUTORIZADOS 


SITUACIÓN DEL OPERADOR 


TRANSPORTISTA 


SECCIÓN 
SUB/ 

SECCIÓN 


DIRECCIÓN 


CÓDIGO 


EXENTO 

Artículo 7°, Inciso d) 

L*yN° 23.966 


IMPUESTO DIFERENCIADO 

Artículo 4°, 3er. Párrafo 

Ley N* 23.966 


Dominio N° 



Matricula N' 


Chasis N» 
o Nombre 


30-53333227-3 


JOSÉ MARÍA RODRIGO Y CÍA. S A 


3/3.2 


HIPÓLITO YRIGOYEN 396 - (8000) 
COMODORO RIVADAVIA ■ CHUBUT 








FÜM277 




30-65772975-9 


METRAPET SOCIEDAD ANÓNIMA 


3/3,2 


AVDA. TEHUB.CHES Y GOLFO SAN 

JORGE -(9005) COMODORO 

RIVADAVIA -CHUBUT 








FNXÍ98 




30-65772S75-9 


METRAPET SOCIEDAD ANÓNIMA 


3Í3.2 


AVDA. TEHUELCHES Y GOLFO SAN 

JORGE -(9005) COMODORO 

RIVADAVIA -CHUBUT 








FPC825 




30-70S1714S-2 


SUCESORES DE HORACIO GUILLERMO MOR DE 
WILLIAMS ADHELMA. MON GRACIELA BEATRIZ, MON 
PATRICIA SUSANA Y MON ADRIANA CECILIA S.H. 


3/3,2 


RAWSON 659 - (9000) COMODORO 
RIVADAVIA -CHUBUT 








CZJ 193 




30-7OB1 7149-2 


SUCESORES DE HORACIO GUILLERMO MON. DE 
WILLIAMS ADHELMA, MON GRACIELA BEATRIZ, MON 
PATRICIA SUSANA Y MON ADRIANA CECILIA S.H. 


3/32 


RAWSON 659 - (9000) COMODORO 
R1VAQAVIA- CHUBUT 








DYAS60 




30-7091 7U9-2 


SUCESORES DE HORACIO GUILLERMO MON, DÉ 
WILLIAMS ADHELMA, MON GRACIELA BEATRIZ, MON 
PATRICIA SUSANA Y MON ADRIANA CECILIA S.H. 


3/3.2 


RAWSON 659 - (9000) COMODORO 
RIVADAVIA -CHUBUT 








FSS 767 





Cont. Púb. ANA MARÍA BRANA, Directora (Int.), Dirección de Análisis de Fiscalización Especiali- Cont. Púb. ANA MARÍA BRANA, Directora (Int.), Dirección de Análisis de Fiscalización Especiali- 

zada, zada. 

e. 1 4/1 2 N° 533.077 v. 1 4/1 2/2006 e. 1 4/1 2 N° 533.074 v. 1 4/1 2/2006 
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

AGENCIA SEDE TUCUMAN 

POR CINCO DÍAS. Se hace conocer a la contribuyente BLUMENKRANTZ Silvia, identificada bajo 
la Clave Única de Identificación Tributaria N° 27-04558021 -6, con Domicilio Fiscal en calle Monte- 
agudo N° 850 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que en fecha 1 7 de 
Julio de 2006 se emitió Intimación de Pago por: 

- Caducidad Plan de Facilidades de Pago. Decreto N° 1384/01 (CAD/942/Y/0001350) por Imp. a 
las Ganancias DDJJ 1998 (intereses resarcitorios) e Imp. a las Ganancias DDJJ 2000 (capital e 
Intereses resarcitorios). Total adeudado $ 895,13 

Firmado: C.P.N. Susana Estela de F. Solorzano, Jefa Agencia Sede, Dirección Regional Tucumán. 
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA. 

e. 14/12 N° 532.954 v. 20/12/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

AGENCIA SEDE TUCUMAN 

POR CINCO DÍAS. Se hace conocer al contribuyente DOMÍNGUEZ Carmelo Salvador, identifica- 
do bajo la Clave Única de Identificación Tributaria N° 2003510377-6, con Domicilio Fiscal en Av. 
Paz Posse S/N° (Gran Grill 38), de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, 
que en fecha 04 de Enero de 2006 se emitió Intimación de Pago por: 

Caducidad Plan de Facilidades de Pago. Resolución General N° 896/00 (CAD/942/Y/0000927) 
por: 

- Impuesto a las Ganancias DDJJ 2000 (capital e intereses resarcitorios) por la suma de $ 1 .764,1 0. 

- Impuesto al Valor Agregado DDJJ 11/1998 a 04/1999 (capital e intereses resarcitorios) por la 
suma de $ 25.206,53. 

Firmado: Abog. Graciela Inés Sosa, Jefa (Int.) División Jurídica, Dirección Regional Tucumán. 
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 

e. 14/12 N° 532.959 v. 20/12/2006 



DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 



AGENCIA SEDE TUCUMAN 

POR CINCO DÍAS. Se hace conocer a la contribuyente PEDRAZA Berta Alicia, identificada bajo la 

Clave Única de Identificación Tributaria N° 27-04532544-5, con Domicilio Fiscal en Av. Avellaneda 

N° 750 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que en fecha 17 de Julio 

de 2006 se emitió Intimación de Pago por: 

- Caducidad Plan de Facilidades de Pago. Decreto N° 1 384/01 (CAD/942/Y/0001 349) por Monotri- 

buto - Régimen Tributario 09/2001 y 10/2001 (capital e Intereses resarcitorios). Total adeudado 

$120,77 

Firmado: C.P.N. Gladis Mercedes Díaz, Jefa visión Revisión y Recursos, Dirección Regional Tucu- 
mán. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA. 

e. 14/12 N° 532.955 v. 20/12/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

AGENCIA SEDE TUCUMAN 

POR CINCO DÍAS. Se hace conocer al contribuyente CASANOVA Ricardo Gabriel, identificado 
bajo la Clave Única de Identificación Tributaria N° 20-14577744-6, con Domicilio Fiscal en San 
Juan N° 387 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que en fecha 1 6 de 
Mayo de 2006 se emitió Intimación de Pago por: 

- Caducidad Plan de Facilidades de Pago. Decreto N° 1384/01 (CAD/942/A/0002133) por Monot- 
ributo - Régimen Tributario 11/2000 a 10/2001 (capital e Intereses resarcitorios). Total adeudado 
$ 993,45.- 

Firmado: C.P.N. Susana Estela de F. Solorzano, Jefa Agencia Sede, Dirección Regional Tucumán. 
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 

e. 14/12 N° 532.956 v. 20/12/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

AGENCIA SEDE TUCUMAN 

POR CINCO DÍAS. Se hace conocer al contribuyente ARMESTO BUSTOS MORÓN, José María, 
identificado bajo la Clave Única de Identificación Tributaria N° 20-13067062-9, con Domicilio Fis- 
cal en Ruta 305 Km. 10, Tafí Viejo, provincia de Tucumán, que en fecha 28 de Mayo de 2004 se 
emitió Intimación de Pago por: 

- Caducidad Plan de Facilidades de Pago. Decreto N° 1384/01 (CAD/942/B/0000982) por el Im- 
puesto a las Ganancias período fiscal 2000 (capital e Intereses resarcitorios). Total adeudado 
$1.051,42.- 

Firmado: C.P.N. Susana Estela de F. Solorzano, Jefa Agencia Sede, Dirección Regional Tucumán. 
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 

e. 14/12 N° 532.957 v. 20/12/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

AGENCIA SEDE TUCUMAN 

POR CINCO DÍAS. Se hace conocer al contribuyente SOLORZANO, Pedro Raúl, identificado bajo 
la Clave Única de Identificación Tributaria N° 20-07066072-6, con Domicilio Fiscal en Av. Roca 
N° 487, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que en fecha 1 9 de Enero 
de 2005 se emitió Intimación de Pago por: 

Caducidad Plan de Facilidades de Pago. Decreto N° 338/02 (CAD/942/A/0000049) por: 

- Aportes de la Seguridad Social DDJJ 09/2001 (intereses resarcitorios) y 10/2001 a 12/2001 
(capital e intereses resarcitorios) por la suma de $ 3.068,61 . 

- Contribuciones de la Seguridad Social DDJJ 09/2001 (intereses resarcitorios) y 10/2001 a 12/ 
2001 (capital e intereses resarcitorios) por la suma de $ 2.110,60. 

- Multa Resolución General 1566 por la suma de $ 1 .553,76.- 

Firmado: C.P.N. Susana Estela de F. Solorzano, Jefa Agencia Sede, Dirección Regional Tucumán. 
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 

e. 14/12 N° 532.960 v. 20/12/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

AGENCIA SEDE TUCUMAN 

POR CINCO DÍAS. Se hace conocer al contribuyente SOLORZANO, Pedro Raúl, identificado bajo 
la Clave Única de Identificación Tributaria N° 20-07066072-6, con Domicilio Fiscal en Av. Roca 
N° 487, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que en fecha 05 de 
Setiembre de 2006 se emitió Intimación de Pago por: 

Caducidad Plan de Facilidades de Pago. Resolución General N° 896/00 (CAD/942/Y/0001449) 
por: 

- Impuesto a las Ganancias DDJJ 2000 (multa) por la suma de $ 162,30. 

- Impuesto sobre los Bienes Personales DDJJ 1999 (intereses resarcitorios y multa) por la suma 
de $170,51. 

-Aportes de la Seguridad Social DDJJ 10/1998 a 01/2000 (capital e intereses resarcitorios) y 05/ 
2000 (intereses resarcitorios) por la suma de $ 39.616,14.- 

Caducidad Plan de Facilidades de Pago. Resolución General N° 896/00 (CAD/942/Z/0000547) 
por: 

- Régimen de Trabajadores Autónomos períodos fiscales 10/1993 (intereses resarcitorios), 11/ 
1993 a 08/2001 (capital e intereses resarcitorios) por la suma de $ 80.144,41 .- 

- Multa Resolución General N° 1566 por la suma de $ 3.559,06.- 

Firmado: C.P.N. Susana Estela de F. Solorzano, Jefa Agencia Sede, Dirección Regional Tucumán. 
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 

e. 14/12 N° 532.962 v. 20/12/2006 



DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

AGENCIA SEDE TUCUMAN 

POR CINCO DÍAS. Se hace conocer al contribuyente DOMÍNGUEZ, Carmelo Salvador, identifica- 
do bajo la Clave Única de Identificación Tributaria N° 20-03510377-6, con Domicilio Fiscal en Av. 
Paz Posse S/N° (Gran Grill 38), de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, 
que en fecha 24 de Noviembre de 2006 se emitió Intimación de Falta de Pago por: 

- Impuesto al Valor Agregado DDJJ 10/2001 por la suma de $ 49,69 con más los accesorios; 

- Impuesto a las Ganancias DDJJ 2000 por la suma de $ 393,15 con más los accesorios. 

Firmado: Abog. Graciela Inés Sosa, Jefa (Int.) División Jurídica, Dirección Regional Tucumán. 
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

AGENCIA SEDE TUCUMAN 

POR CINCO DÍAS. Se hace conocer a la contribuyente VIERA CASTRO Verónica Magalí, identi- 
ficada bajo la Clave Única de Identificación Tributaria N° 27-23931893-8, con Domicilio Fiscal en 
calle Prospero Mena N° 27, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que 
en fecha 12 de Setiembre de 2006 se emitió Intimación de Pago por: 

Caducidad Plan de Facilidades de Pago. Resolución General N° 896/00 (CAD/942/Y/0001478) 
por: 



e. 14/12 N° 532.958 v. 20/12/2006 



■ Impuesto a las Ganancias DDJJ 1 998 (capital e intereses resarcitorios) por la suma de $ 11 .1 70,97. 
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- Impuesto al Valor Agregado DDJJ 01/1998 (intereses resarcitorios) y 02/1998, 03/1998, 05/1998 
a 07/1999 (capital e intereses resarcitorios) por la suma de $ 35.422,06. 

Firmado: CRN. Susana Estela de F. Solorzano, Jefa Agencia Sede, Dirección Regional Tucumán. 
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA. 

e. 14/12 N° 532.963 v. 20/12/2006 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 
AGENCIA SEDE TUCUMAN 



2005 sin la debida autorización de la autoridad aeronáutica argentina, actuación que tramita bajo 
Expediente S01 :01 45867/2005 (fs 31 a 35); g) SOUTHERN WINDS S.A sancionada por Resolución N° 
463 del 26 de junio 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, por considerarla incursa en la infrac- 
ción tipificada en el número 24, apartado 1 7 del Anexo I del Decreto N° 326 del 1 de febrero de 1 982, 
reglamento de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por no proporcionar información reque- 
rida en término, actuación que tramita bajo Expediente N° S01 :01 55593/2005 (fs 36 a 39). 

Que atento no constar en los mentados actos administrativos orden de publicación en el Boletín 
Oficial, a fin de proceder a su notificación conforme derecho, debe redactarse el presente acto para 
ordenar proceder en consecuencia, todo ello siguiendo los lineamientos de la normativa vigente. 

Que la presente disposición se dicta en orden de las facultades conferidas por el Artículo 42 del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto 1759/72 (t.o. 1991). 

Por ello, 



POR CINCO DÍAS. Se hace conocer al contribuyente LEDESMA Daniel Ramón, identificado bajo 
la Clave Única de Identificación Tributaria N° 20-12734943-7, con Domicilio Fiscal en calle 25 de 
Mayo N° 547, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que en fecha 03 de 
Julio de 2006 se emitió Intimación de Pago por: 

Caducidad Plan de Facilidades de Pago. Decreto N° 1384/01 (CAD/942/Y/0001308) por: 

- Monotributo Régimen Tributario: período fiscal 08/1999 (intereses resarcitorios) y períodos 09/ 
1999 a 10/2001 (capital e intereses resarcitorios) por la suma de $ 5.592,08. 

Firmado: CRN. Susana Estela de F. Solorzano, Jefa Agencia Sede, Dirección Regional Tucumán. 
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 

e. 14/12 N° 532.968 v. 20/12/2006 



AVISOS OFICIALES 

Anteriores 




MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL 

Disposición N° 11/2006 

Bs. As., 29/11/2006 

VISTO el Expediente N° S01:03681 45/2006 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las actuaciones citadas en el Visto las empresas que a continuación se detallan, fueron 
sancionadas por encontrarse incursas en las infracciones tipificadas en el Decreto N° 326 del 10 de 
febrero de 1 982, reglamentario de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO): a) SOUTHERN WINDS 
S.A. sancionada por Resolución N° 459 del 26 de Junio de 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPOR- 
TE, por considerarla incursa de la infracción tipificada en el número 24, apartados 8, 1 8 y 1 9 del Anexo 
I del Decreto N° 326 del 1 de febrero de 1 982, reglamento de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁU- 
TICO), por haber demorado los vuelos detallados en las actas labradas, durante los meses de enero, 
febrero y marzo de 2005, actuación que tramita bajo Expediente N° S01 :01 26301/2005 (fs 12 a 15); b) 
SOUTHERN WINDS S.A. sancionada por Resolución N° 465 del 26 de junio de 2006 de la SECRETA- 
RIA DE TRANSPORTE, por considerarla incursa de la infracción tipificada en el número 24, apartado 
1 7 del Anexo I del Decreto N° 326 del 1 de febrero de 1 982, reglamento de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO 
AERONÁUTICO), por no proporcionar información requerida en término, actuación que tramita bajo 
Expediente N° S01:01 54754/2005 (fs 16 a 19); c) SOUTHERN WINDS S.A. sancionada por Resolu- 
ción N° 466 del 26 de junio de 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE por considerarla incursa 
en infracción tipificada en el número 24 apartado 17 del Anexo I del Decreto N° 326 del 10 de febrero 
de 1 982 reglamento de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por no haber dado cumplimiento 
al deber de proporcionar la información requerida por el Departamento de Fiscalización por notas N° 
244 del 04 de agosto de 2004 y N° 377 del 20 de septiembre de 2004, actuación que tramita bajo 
Expediente N° S01 :0265661/2004 (fs 20 a 23); d) SOUTHERN WINDS S.A. sancionada por Resolu- 
ción N° 460 del 26 de junio de 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, por considerarla incursa 
en la infracción tipificada en el número 24 apartados 1 5, 1 8 y 1 9 del Anexo I del Decreto N° 326 del 1 
de febrero de 1982 reglamento de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por haber realizado 
DOS (2) vuelos comerciales no regulares programados para el día 06 de marzo de 2005 en la ruta 
AEROPARQUE JORGE NEWBERY (Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES) - CÓRDOBA (Provincia 
de CÓRDOBA) sin la correspondiente autorización expedida por la autoridad aeronáutica, actuación 
que tramita bajo Expediente N° S01 : 0126333/2005 (fs 24 a 27); e) SOUTHERN WINDS S.A. sancio- 
nada por Resolución N° 458 del 26 de junio 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, por conside- 
rarla incursa en la infracción tipificada en el número 20 del Anexo I del Decreto N° 326 del 1 de febrero 
de 1 982, reglamento de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por no haber dado cumplimiento 
al deber de proporcionar la información requerida por notas D.F. N° 93 del 31 de mayo de 2004 N° 1 70 
del 14 de julio de 2004 y N° 245 del 4 de agosto de 2004 del DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
dependiente de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
AEROCOMERCIALES de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL de la SECRE- 
TARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS, actuación que tramita bajo Expediente N° S01 :0237640/2004 (fs 28 a 30). f) SOUTHERN 
WINDS S.A sancionada por Resolución N° 467 del 26 de junio 2006 de la SECRETARIA DE TRANS- 
PORTE, por considerarla incursa en la infracción tipificada en el número 24, apartados 1 5, 1 8 y 1 9 del 
Anexo I del Decreto N° 326 del 10 de febrero de 1982, reglamento de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO 
AERONÁUTICO), por la realización de una serie de vuelos efectuados entre los días 4 y 1 6 de abril del 



EL SUBSECRETARIO 

DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL 

DISPONE: 

ARTICULO 1 o — Publíquese en el Boletín Oficial por TRES (3) días consecutivos las decisiones 
administrativas que a continuación se detallan; a) SOUTHERN WINDS S.A. sancionada por Resolu- 
ción N° 459 del 26 de Junio de 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, por considerarla incursa 
de la infracción tipificada en el número 24, apartados 8, 1 8 y 1 9 del Anexo I del Decreto N° 326 del 1 
de febrero de 1 982, reglamento de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por haber demorado 
los vuelos detallados en las actas labradas, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2005, 
actuación que tramita bajo Expediente N° S01:01 26301/2005 (fs 12 a 15); b) SOUTHERN WINDS 
S.A. sancionada por Resolución N° 465 del 26 de junio de 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPOR- 
TE, por considerarla incursa de la infracción tipificada en el número 24, apartado 17 del Anexo I del 
Decreto N° 326 del 10 de febrero de 1982, reglamento de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTI- 
CO), por no proporcionar información requerida en término, actuación que tramita bajo Expediente N° 
S01:01 54754/2005 (fs 16 a 19); c) SOUTHERN WINDS S.A. sancionada por Resolución N° 466 del 
26 de junio de 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE por considerarla incursa en infracción 
tipificada en el número 24 apartado 17 del Anexo I del Decreto N° 326 del 10 de febrero de 1982 
reglamento de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por no haber dado cumplimiento al deber 
de proporcionar la información requerida por el Departamento de Fiscalización por notas N° 244 del 04 
de agosto de 2004 y N° 377 del 20 de septiembre de 2004, actuación que tramita bajo Expediente N° 
S01 :0265661/2004 (fs 20 a 23); d) SOUTHERN WINDS S.A. sancionada por Resolución N° 460 del 26 
de junio de 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, por considerarla incursa en la infracción 
tipificada en el número 24 apartados 15, 18 y 19 del Anexo I del Decreto N° 326 del 10 de febrero de 
1982 reglamento de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por haber realizado DOS (2) vuelos 
comerciales no regulares programados para el día 06 de marzo de 2005 en la ruta AEROPARQUE 
JORGE NEWBERY (Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES) - CÓRDOBA (Provincia de CÓRDOBA) 
sin la correspondiente autorización expedida por la autoridad aeronáutica, actuación que tramita bajo 
Expediente N° S01 : 0126333/2005 (fs 24 a 27); e) SOUTHERN WINDS S.A. sancionada por Resolu- 
ción N° 458 del 26 de junio 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, por considerarla incursa en la 
infracción tipificada en el número 20 del Anexo I del Decreto N° 326 del 10 de febrero de 1982, regla- 
mento de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por no haber dado cumplimiento al deber de 
proporcionar la información requerida por notas D.F. N° 93 del 31 de mayo de 2004 N° 170 del 14 de 
julio de 2004 y N° 245 del 4 de agosto de 2004 del DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN dependien- 
te de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES AEROCO- 
MERCIALES de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVI- 
CIOS, actuación que tramita bajo Expediente N° S01 :0237640/2004 (fs 28 a 30). f) SOUTHERN WINDS 
S.A sancionada por Resolución N° 467 del 26 de junio 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, 
por considerarla incursa en la infracción tipificada en el número 24, apartados 15, 18 y 19 del Anexo I 
del Decreto N° 326 del 1 de febrero de 1 982, reglamento de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁU- 
TICO), por la realización de una serie de vuelos efectuados entre los días 4 y 1 6 de abril del 2005 sin 
la debida autorización de la autoridad aeronáutica argentina, actuación que tramita bajo Expediente 
S01 :01 45867/2005 (fs 31 a 35) ; g) SOUTHERN WINDS S.A sancionada por Resolución N° 463 del 26 
de junio 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, por considerarla incursa en la infracción tipifica- 
da en el número 24, apartado 1 7 del Anexo I del Decreto N° 326 del 1 de febrero de 1 982, reglamento 
de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por no proporcionar información requerida en térmi- 
no, actuación que tramita bajo Expediente N° S01 :01 55593/2005 (fs 36 a 39), todo ello siguiendo los 
lineamientos de la normativa vigente. 

ARTICULO 2 o — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — RICARDO ALBERTO CIRIELLI, Subsecretario de Transporte Aerocomercial. 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 

Resolución N° 459/2006 

Bs. As., 26/6/2006 

VISTO el Expediente N° S01:01 26301/2005 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las actuaciones citadas en el Visto se imputa a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. la 
comisión de la infracción tipificada en el número 24, apartados 8, 18 y 19 del Anexo I del Decreto N° 
326 del 10 de febrero de 1982, reglamentario de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), a raíz 
de NUEVE (9) actas labradas por los inspectores de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AERO- 
COMERCIAL dependiente de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICA- 
CIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS en las cuales se constató que la encartada 
demoró vuelos allí detallados, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2005. 

Que en consecuencia, se ordenó la apertura del sumario mediante Informe N° 1021 del 8 de julio 
de 2005 de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS AERONÁUTICOS de la SUBSECRETARÍA DE TRANS- 
PORTE AEROCOMERCIAL de esta SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFI- 
CACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS. 

Que el día 5 de agosto de 2005 se notificó a la empresa del sumario iniciado a efectos de que 
formule su descargo y ofrezca la prueba que estime corresponder, bajo apercibimiento de que, en caso 
de no hacerlo se tendrá por reconocida su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, confor- 
me a lo previsto en el número 42, Anexo I del Decreto N° 326/82. 

Que habiendo vencido el plazo otorgado, la transportadora no presentó descargo alguno por lo 
que corresponde dar por acreditado que la encartada ha transgredido el Régimen Administrativo Ge- 
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neral previsto por la normativa aplicable, al demorar los vuelos detallados en las Actas labradas, du- 
rante los meses de enero, febrero y marzo de 2005. 

Que para el caso de quedar firme la multa impuesta en la presente resolución sin haberse efecti- 
vizado, verificación mediante, el pago de la misma, llegada la instancia pertinente deberán girarse de 
inmediato los autos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ordenando por la presente y a partir de ese momento, su ejecución 
judicial dando así cumplimiento a lo establecido por el Decreto N° 41 1 del 21 de febrero de 1 980 (T.O. 
por Decreto N° 1265 del 6 de agosto de 1987). 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en el Artículo 9 o del 
Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003. 

Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto por los Decretos N° 1142/ 
2003 y N° 65 del 28 de mayo de 2003. 

Por ello, 

EL SECRETARIO 
DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 o — Considérase a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. incursa en la infracción 
tipificada en el número 24, apartados 8, 18 y 19 del Anexo I del Decreto N° 326 del 10 de febrero de 
1982, reglamentario de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO) por haber demorado los vuelos 
detallados en las Actas labradas, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2005. 

ARTICULO 2 o — Impónese a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. una multa equivalente a DIEZ 
(1 0) veces el valor de la tarifa "Y" para pasajeros al momento de la infracción para el mayor trayecto del 
instrumento de la concesión que obra en los registros de la actual SUBSECRETARÍA DE TRANSPOR- 
TE AEROCOMERCIAL de la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DE PLA- 
NIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICAY SERVICIOS sobre el trayecto BUENOS AIRES (AE- 
ROPARQUE JORGE NEWBERY) - SAN CARLOS DE BARILOCHE (Provincia de RIO NEGRO) cuyo 
valor unitario es de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 355,00.-), el que al ser multipli- 
cado por DIEZ (10), arroja un importe total para la infracción de PESOS TRES MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA ($3.550,00.-) 

ARTICULO 3 o — El importe de la multa determinada en el artículo anterior deberá ingresarse a 
Rentas Generales de la Nación a través del Departamento Tesorería del MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y PRODUCCIÓN, en efectivo y/o cheque certificado a la orden del Banco de la Nación Argentina, 
dentro de los CINCO (5) días de notificada la presente resolución y adjuntarse el comprobante al 
expediente en los CINCO (5) días posteriores al pago. 

ARTICULO 4 o — Hágase saber a la transportadora que para el caso de quedar firme la multa 
impuesta en la presente resolución sin haberse efectivizado, verificación mediante, el pago de la mis- 
ma, llegada la instancia pertinente se remitirán los autos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ordenando por este acto, se proceda 
a su ejecución judicial de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 411 del 21 de febrero de 1980 
(T.O. por Decreto N° 1265 del 6 de agosto de 1987). 

ARTICULO 5 o — Notifíquese a la encartada que contra la presente resolución podrá interponer el 
recurso de apelación, conforme lo establecido en el Anexo I, número 48 y subsiguientes del Decreto N° 
326/82, reglamentario de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO). 

ARTICULO 6 o — Regístrese, comuniqúese y archívese. — Ing. RICARDO RAÚL JAIME, Secreta- 
rio de Transporte. 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 

Resolución N° 465/2006 

Bs. As., 26/6/2006 

VISTO el Expediente N° S01:01 54754/2005 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las actuaciones citadas en el Visto se imputa a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. la 
comisión de la infracción tipificada en el número 24, apartado 1 7 del Anexo I del Decreto N° 326 del 1 
de febrero de 1982, reglamentario de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), a raíz de la queja 
presentada por un usuario ante la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL de la 
SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PUBLICA Y SERVICIOS. 

Que en consecuencia de ello, se ordenó la apertura del sumario mediante Informe N° 731 del 26 
de mayo de 2005 de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS AERONÁUTICOS de la SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTE AEROCOMERCIAL. 

Que el día 15 de julio de 2005 se notifica a la empresa del sumario iniciado a efectos de que 
formule su descargo y ofrezca la prueba que estime corresponder, bajo apercibimiento de que, en caso 
de no hacerlo se tendrá por reconocida su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, confor- 
me a lo previsto en el número 42 Anexo I del Decreto N° 326/82. 

Que habiendo vencido el plazo otorgado conforme a lo previsto en el número 42 Anexo I del 
Decreto N° 326/82, la transportadora no presentó descargo alguno por lo que se debe tener por reco- 
nocida su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. 

Que por lo expuesto corresponde dar por acreditado que la encartada ha transgredido el Régimen Admi- 
nistrativo General previsto por la normativa aplicable, al no proporcionar información requerida en término. 

Que para el caso de quedar firme la multa impuesta en la presente resolución sin haberse efecti- 
vizado, verificación mediante, el pago de la misma, llegada la instancia pertinente deberán girarse de 
inmediato los autos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ordenando por la presente y a partir de ese momento, su ejecución 
judicial dando así cumplimiento a lo establecido por el Decreto N° 41 1 del 21 de febrero de 1 980 (T.O. 
por Decreto N° 1265 del 6 de agosto de 1987). 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en el Artículo 9 o del 
Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003. 



Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto por los Decretos N° 1142/ 
2003 y N° 65 del 28 de mayo de 2003. 

Por ello, 

EL SECRETARIO 
DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 o — Considérase a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. incursa en la infracción 
tipificada en el número 24, apartado 17 del Anexo I del Decreto N° 326 del 10 de febrero de 1982, 
reglamentario de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO) por no proporcionar información reque- 
rida en término. 

ARTICULO 2 o — Impónese a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. una multa equivalente a CIN- 
CO (5) veces el valor de la tarifa "Y" para pasajeros al momento de la infracción para el mayor trayecto 
del instrumento de la concesión que obra en los registros de la actual SUBSECRETARÍA DE TRANS- 
PORTE AEROCOMERCIAL de la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICAY SERVICIOS sobre el trayecto BUENOS AIRES 
(AEROPARQUE JORGE NEWBERY) - SAN CARLOS DE BARILOCHE (Provincia de RIO NEGRO) 
cuyo valor unitario es de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 355,00.-), que al multipli- 
carlo por CINCO (5) arroja un importe total para la infracción de PESOS MIL SETECIENTOS SETEN- 
TA Y CINCO ($ 1.775,00.-). 

ARTICULO 3 o — El importe de la multa determinada en el artículo anterior deberá ingresarse a 
Rentas Generales de la Nación a través del Departamento Tesorería del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN, en efectivo y/o cheque certificado a la orden del Banco de la Nación Argentina, 
dentro de los CINCO (5) días de notificada la presente resolución y adjuntarse el comprobante al 
expediente en los CINCO (5) días posteriores al pago. 

ARTICULO 4 o — Hágase saber a la transportadora que para el caso de quedar firme la multa 
impuesta en la presente resolución sin haberse efectivizado, verificación mediante, el pago de la mis- 
ma, llegada la instancia pertinente se remitirán los autos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ordenando por este acto, se proceda 
a su ejecución judicial de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 411 del 21 de febrero de 1980 
(T.O. por Decreto N° 1265 del 6 de agosto de 1987). 

ARTICULO 5 o — Notifíquese a la encartada que contra la presente resolución podrá interponer el 
recurso de apelación, conforme lo establecido en el Anexo I, número 48 y subsiguientes del Decreto N° 
326/82, reglamentario de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO). 



ARTICULO 6 o 
rio de Transporte. 



■ Regístrese, comuniqúese y archívese. — Ing. RICARDO RAÚL JAIME, Secreta- 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 

Resolución N° 466/2006 

Bs. As., 26/6/2006 

VISTO el Expediente N° S01:0265661/2004 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las actuaciones citadas en el Visto se imputa a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. la 
comisión de la infracción tipificada en número 20 del Anexo I del Decreto N° 326 del 10 de febrero de 
1 982, reglamentario de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por no haber dado cumplimiento 
al deber de proporcionar la información requerida por el DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN de- 
pendiente de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
AEROCOMERCIALES de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL de la SECRE- 
TARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICAY 
SERVICIOS por Notas N° 244 del 4 de agosto de 2004 y N° 377 del 20 de septiembre de 2004. 

Que como consecuencia de ello, se ordenó la apertura del sumario mediante Informe N° 937 
del 19 de octubre de 2004 de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS AERONÁUTICOS de la SUBSECRETA- 
RÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL dependiente de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICAY SERVICIOS. 

Que el día 20 de octubre de 2004 se notificó a la empresa del sumario iniciado, a efectos de que 
formule su descargo y ofrezca la prueba que estime corresponder bajo apercibimiento de que, en caso 
de no hacerlo, se tendrá por reconocida su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen sin 
perjuicio de la prosecución de las actuaciones con arreglo a las constancias reunidas, conforme el 
número 42 del Anexo I del Decreto N° 326/82. 

Que vencido el plazo establecido en el número 42 del Anexo I del Decreto N° 326/82, la transpor- 
tadora no efectuó descargo ni presentación alguna, teniendo de esta manera por reconocida la res- 
ponsabilidad en los hechos que se le atribuyen. 

Que atento tratarse de un hecho ya sancionado, la conducta reincidente quedaría tipificada en el 
número 24, apartado 17 del Anexo I del Decreto N° 326/82. 

Que por lo expuesto corresponde dar por acreditado que la transportadora ha transgredido el 
Régimen Administrativo General previsto por la normativa aplicable, a raíz de haber realizado la con- 
ducta descripta en el primer considerando de la presente resolución. 

Que para el caso de quedar firme la multa impuesta en la presente resolución sin haberse efecti- 
vizado, verificación mediante, el pago de la misma, llegada la instancia pertinente deberán girarse de 
inmediato los autos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ordenando por la presente y a partir de ese momento, su ejecución 
judicial dando así cumplimiento a lo establecido por el Decreto N° 41 1 del 21 de febrero de 1 980 (T.O. 
por Decreto N° 1265 del 6 de agosto de 1987). 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en el Artículo 9 o del 
Decreto N° 1142 del 26 de noviembre del 2003. 



Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto por los Decretos N° 
2003 y N° 65 del 28 de mayo de 2003. 
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Por ello, 

EL SECRETARIO 
DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 o — Considérase a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. incursa en la infracción 
tipificada en el número 24, apartado 17 del Anexo I del Decreto N° 326 del 10 de febrero de 1982, 
reglamentario de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por no haber dado cumplimiento al 
deber de proporcionar la información requerida por el DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN depen- 
diente de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES AERO- 
COMERCIALES de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL de la SECRETARIA 
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SER- 
VICIOS por Notas N° 244 del 4 de agosto de 2004 y N° 377 del 20 de septiembre de 2004. 

ARTICULO 2 o — Impónese a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. atento la reincidencia que 
registra la mentada transportadora aérea en infracciones de iguales características según los registros 
obrantes en la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL de esta SECRETARIA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVI- 
CIOS una multa equivalente a CINCO (5) veces el valor de la tarifa "Y" para pasajeros, al momento de 
la infracción, para el mayor trayecto del instrumento de la concesión que obra en los registros de la 
actual SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL sobre el trayecto SALTA (Provin- 
cia de SALTA) - USHUAIA (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTI- 
CO SUR) que asciende a PESOS CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 424,00) lo que arroja un total 
que asciende a PESOS DOS MIL CIENTO VEINTE ($ 2.120,00). 

ARTICULO 3 o — El importe de la multa determinada en el artículo anterior deberá ingresarse 
a Rentas Generales de la Nación a través del Departamento Tesorería del MINISTERIO DE ECONO- 
MÍA Y PRODUCCIÓN, en efectivo y/o cheque certificado a la orden del Banco de la Nación Argentina, 
dentro de los CINCO (5) días de notificada la presente y adjuntarse el comprobante de pago a este 
expediente en los CINCO (5) días posteriores al pago. 

ARTICULO 4 o — Hágase saber a la transportadora aérea que para el caso de quedar firme la 
multa impuesta en la presente resolución sin haberse efectivizado, verificación mediante, el pago de la 
misma, llegada la instancia pertinente se remitirán los autos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN- 
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ordenando por este acto, se 
proceda a su ejecución judicial de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 411 del 21 de febrero de 
1980 (T.O. por Decreto N° 1265 del 6 de agosto de 1987). 

ARTICULO 5 o — Notifíquese a la encartada que contra la presente resolución podrá interponer el 
recurso de apelación, conforme lo establecido Anexo I, número 48 y subsiguientes del Decreto N° 326/ 
82, reglamentario de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO). 

ARTICULO 6 o — Regístrese, comuniqúese y archívese. — Ing. RICARDO RAÚL JAIME, Secreta- 
rio de Transporte. 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 

Resolución N° 460/2006 

Bs. As., 26/6/2006 

VISTO el Expediente N° S01:01 26333/2005 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las actuaciones citadas en el Visto se imputa a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. la 
comisión de la infracción tipificada en el número 24, apartados 1 5, 1 8 y 1 9 del Anexo I del Decreto N° 326 
del 10 de febrero de 1982, reglamentario de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), a raíz de 
haber realizado DOS (2) vuelos comerciales no regulares programados para el día 6 de marzo de 2005 
en la ruta AEROPARQUE JORGE NEWBERY (Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES) - CÓRDOBA 
(Provincia de CÓRDOBA), sin la correspondiente autorización expedida por la autoridad aeronáutica. 

Que como consecuencia de ello, se ordenó la apertura del sumario mediante Informe N° 605 del 
4 de mayo de 2005 de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS AERONÁUTICOS de la SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTE AEROCOMERCIAL dependiente de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINIS- 
TERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS. 

Que el día 12 de mayo de 2005 se notificó a la empresa del sumario iniciado, a efectos de que 
formule su descargo y ofrezca la prueba que estime corresponder bajo apercibimiento de que, en caso 
de no hacerlo, se tendrá por reconocida su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen sin 
perjuicio de la prosecución de las actuaciones con arreglo a las constancias reunidas, conforme el 
número 42 del Anexo I del Decreto N° 326/82. 

Que la encartada se presentó en tiempo y forma reconociendo el incumplimiento atribuido pero 
adjudicándolo a que los vuelos objeto de la presente imputación, fueron efectuados en carácter posi- 
cional, con el fin de adecuar la programación de los vuelos posteriores. 

Que destacó para acreditar lo antedicho, el reducido número de pasajeros que en ambos vuelos 
viajaron, siendo los mismos vendidos a último momento. 

Que por lo expuesto, la instrucción interviniente consideró a lo expuesto por la transportadora un 
argumento atenuante de la infracción cometida, morigerando de este modo la multa en el mínimo 
ejecutable. 

Que por lo expuesto corresponde dar por acreditado que la transportadora ha transgredido el 
Régimen Administrativo General previsto por la normativa aplicable, a raíz de haber realizado la con- 
ducta descripta en el primer considerando de la presente resolución. 

Que para el caso de quedar firme la multa impuesta en la presente resolución sin haberse efecti- 
vizado, verificación mediante, el pago de la misma, llegada la instancia pertinente deberán girarse de 
inmediato los autos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ordenando por la presente y a partir de ese momento, su ejecución 
judicial dando así cumplimiento a lo establecido por el Decreto N° 41 1 del 21 de febrero de 1 980 (T.O. 
por Decreto N° 1265 del 6 de agosto de 1987). 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en el Artículo 9 o del 
Decreto N° 1142 del 26 de noviembre de 2003. 



Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto por los Decretos N° 1142/ 
2003 y N° 65 del 28 de mayo de 2003. 

Por ello, 

EL SECRETARIO 
DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 o — Considérase a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. incursa en la infracción 
tipificada en el número 24, apartados 1 5, 1 8 y 1 9 del Anexo I del Decreto N° 326 del 1 de febrero de 
1982, reglamentario de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), a raíz de haber realizado DOS 
(2) vuelos comerciales no regulares programados para el día 6 de marzo de 2005 en la ruta AERO- 
PARQUE JORGE NEWBERY (Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES) - CÓRDOBA (Provincia de 
CÓRDOBA), sin la correspondiente autorización expedida por la autoridad aeronáutica. 

ARTICULO 2 o — Impónese a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. atento la reincidencia que 
registra la mentada transportadora aérea en infracciones de iguales características según los registros 
obrantes en la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL de esta SECRETARIA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVI- 
CIOS una multa equivalente a TRES (3) veces el valor de la tarifa "Y" para pasajeros, al momento de 
la infracción, para el mayor trayecto del instrumento de la concesión que obra en los registros de la 
actual SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL sobre el trayecto SALTA (Provin- 
cia de SALTA) - USHUAIA (Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTI- 
CO SUR) que ascendía a PESOS CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 424,00) lo que arroja un 
total que asciende a PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($1.272,00). 

ARTICULO 3 o — El importe de la multa determinada en el artículo anterior deberá ingresarse 
a Rentas Generales de la Nación a través del Departamento Tesorería del MINISTERIO DE ECONO- 
MÍA Y PRODUCCIÓN, en efectivo y/o cheque certificado a la orden del Banco de la Nación Argentina, 
dentro de los CINCO (5) días de notificada la presente y adjuntarse el comprobante de pago a 
este expediente en los CINCO (5) días posteriores al pago. 

ARTICULO 4 o — Hágase saber a la transportadora aérea que para el caso de quedar firme la 
multa impuesta en la presente resolución sin haberse efectivizado, verificación mediante, el pago de la 
misma, llegada la instancia pertinente se remitirán los autos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN- 
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ordenando por este acto, se 
proceda a su ejecución judicial de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 411 del 21 de febrero de 
1980 (T.O. por Decreto N° 1265 del 6 de agosto de 1987). 

ARTICULO 5 o — Notifíquese a la encartada que contra la presente resolución podrá interponer el 
recurso de apelación, conforme lo establecido Anexo I, número 48 y subsiguientes del Decreto N°326/ 
82, reglamentario de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO). 

ARTICULO 6 o — Regístrese, comuniqúese y archívese. — Ing. RICARDO RAÚL JAIME, Secreta- 
rio de Transporte. 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 

Resolución N° 458/2006 

Bs. As., 26/6/2006 

VISTO el Expediente N° S01 :0237640/2004 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las actuaciones citadas en el Visto se imputa a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. la 
comisión de la infracción tipificada en número 20 del Anexo I del Decreto N° 326 del 10 de febrero de 
1 982, reglamentario de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por no haber dado cumplimiento 
al deber de proporcionar la información requerida por Notas D.F. N° 093 del 31 de mayo de 2004, N° 
170 del 14 de julio de 2004 y N° 245 del 4 de agosto de 2004, ambas del DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN dependiente de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 
DE ACTIVIDADES AEROCOMERCIALES de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMER- 
CIAL de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, IN- 
VERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS. 

Que como consecuencia de ello, se ordenó la apertura del sumario mediante Informe N° 850 
del 7 de octubre de 2004 de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS AERONÁUTICOS de la SUBSECRETA- 
RÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL dependiente de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS. 

Que el día 15 de octubre de 2004 se notificó a la empresa del sumario iniciado, a efectos de que 
formule su descargo y ofrezca la prueba que estime corresponder bajo apercibimiento de que, en caso 
de no hacerlo, se tendrá por reconocida su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen sin 
perjuicio de la prosecución de las actuaciones con arreglo a las constancias reunidas, conforme el 
número 42 del Anexo I del Decreto N° 326/82. 

Que vencido el plazo establecido en el número 42 del Anexo I del Decreto N° 326/82, la transpor- 
tadora no efectuó descargo ni presentación alguna, teniendo de esta manera por reconocida la res- 
ponsabilidad en los hechos que se le atribuyen. 

Que por lo expuesto corresponde dar por acreditado que la transportadora ha transgredido el 
Régimen Administrativo General previsto por la normativa aplicable, a raíz de haber realizado la con- 
ducta descripta en el primer considerando de la presente resolución. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en el Artículo 9 o del 
Decreto N° 1142 del 26 de noviembre del 2003. 

Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto por los Decretos N° 1142/ 
2003 y N° 65 del 28 de mayo de 2003. 



Por ello, 



EL SECRETARIO 
DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 



ARTICULO 1 o — Considérase a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. incursa en la infracción 
tipificada en el número 20 del Anexo I del Decreto N° 326 del 1 de febrero de 1 982, reglamentario de 
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la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), por no haber dado cumplimiento al deber de proporcio- 
nar la información requerida por Notas D.F. N° 093 del 31 de mayo de 2004, N° 1 70 del 1 4 de julio de 
2004 y N° 245 del 4 de agosto de 2004, ambas del DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN dependien- 
te de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES AEROCO- 
MERCIALES de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVI- 
CIOS. 

ARTICULO 2 o — Impónese a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. por la falta cometida la san- 
ción de APERCIBIMIENTO, según lo estipulado en el Artículo 208, apartado 1 o de la Ley N° 17.285 
(CÓDIGO AERONÁUTICO). 

ARTICULO 3 o — La sanción aplicada deja asentado que la misma se contemplará como antece- 
dente para futuros incumplimientos. 

ARTICULO 4 o — Notifíquese a la encartada que contra la presente resolución podrá interponer el 
recurso de apelación, conforme lo establecido Anexo I, número 48 y subsiguientes del Decreto N° 326/ 
82, reglamentario de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO). 

ARTICULO 5 o — Regístrese, comuniqúese y archívese. — Ing. RICARDO RAÚL JAIME, Secreta- 
rio de Transporte. 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 

Resolución N° 467/2006 

Bs. As., 26/6/2006 

VISTO el Expediente N° S01:01 45867/2005 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, y 

CONSIDERANDO: 



vuelos efectuados entre los días 4 y 16 de abril del 2005 sin la debida autorización de la autoridad 
aeronáutica argentina. 

ARTICULO 2 o — Impónese a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. una multa equivalente a DIEZ 
(1 0) veces el valor de la tarifa "Y" para pasajeros al momento de la infracción para el mayor trayecto del 
instrumento de la concesión que obra en los registros de la actual SUBSECRETARÍA DE TRANSPOR- 
TE AEROCOMERCIAL de la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DE PLA- 
NIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICAY SERVICIOS sobre el trayecto BUENOS AIRES (AE- 
ROPARQUE JORGE NEWBERY) - SAN CARLOS DE BARILOCHE (Provincia de RIO NEGRO) cuyo 
valor unitario es de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ( $ 355,00.-), que al multiplicarlo 
por DIEZ (1 0) arroja un importe total para la infracción de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUEN- 
TA ( $ 3.550,00.-). 

ARTICULO 3 o — El importe de la multa determinada en el artículo anterior deberá ingresarse a 
Rentas Generales de la Nación a través del Departamento Tesorería del MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y PRODUCCIÓN, en efectivo y/o cheque certificado a la orden del Banco de la Nación Argentina, 
dentro de los DIEZ (1 0) días de notificada la presente resolución y adjuntarse el comprobante al expe- 
diente en los CINCO (5) días posteriores al pago. 

ARTICULO 4 o — Hágase saber a la transportadora que para el caso de quedar firme la multa 
impuesta en la presente resolución sin haberse efectivizado, verificación mediante, el pago de la mis- 
ma, llegada la instancia pertinente se remitirán los autos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ordenando por este acto, se proceda 
a su ejecución judicial de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 411 del 21 de febrero de 1980 
(T.O. por Decreto N° 1265 del 6 de agosto de 1987). 

ARTICULO 5 o — Notifíquese a la encartada que contra la presente resolución podrá interponer el 
recurso de apelación, conforme al Anexo I, números 48 y subsiguientes del Decreto N° 326/82, regla- 
mentario de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO). 

ARTICULO 6 o — Regístrese, comuniqúese y archívese. — Ing. RICARDO RAÚL JAIME, Secreta- 
rio de Transporte. 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 



Que por las actuaciones citadas en el Visto se imputa a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. la 
comisión de la infracción tipificada en el número 24, apartados 15, 18 y 19 del Anexo I del Decreto N° 
326 del 10 de febrero de 1982, reglamentario de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), a raíz 
de la realización de una serie de vuelos entre los días 4 y 1 6 de abril de 2005 sin la debida autorización 
de la autoridad aeronáutica argentina. 

Que en consecuencia, se ordenó la apertura del sumario mediante Informe N° 647 del 12 de 
mayo de 2005 de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS AERONÁUTICOS de la SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTE AEROCOMERCIAL de esta SECRETARIA DE TRANSPORTE. 

Que el día 6 de junio de 2005 se notifica a la empresa del sumario iniciado a efectos de que 
formule su descargo y ofrezca la prueba que estime corresponder, bajo apercibimiento de que, en caso 
de no hacerlo se tendrá por reconocida su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, confor- 
me a lo previsto en el número 42, Anexo I del Decreto N° 326/82. 

Que el presidente de la empresa presenta su descargo en tiempo y forma aduciendo entre otros 
argumentos que, con fecha 1 5 de marzo de 2005 la empresa SOUTHERN WINDS S.A. se presentó en 
concurso preventivo de acreedores como consecuencia de la situación económico financiera en que 
se encontraba la misma. 

Que por tal situación debió tomar una serie de medidas para adecuar el funcionamiento de la 
empresa a tal situación y en ese mismo sentido los horarios presentados a la SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTE AEROCOMERCIAL dependiente de esta SECRETARIA DE TRANSPORTE respon- 
den a ese criterio, compatible con la situación económico financiera de la compañía. 

Que según consta en el Informe N° 252 del 25 de abril de 2005 del DEPARTAMENTO DE FISCA- 
LIZACIÓN dependiente de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN DE ACTI- 
VIDADES AEROCOMERCIALES de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL 
dependiente de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDE- 
RAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS se da cuenta que mediante la Nota N° 671 del 12 de abril 
de 2005 de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL se notificó a la imputada que 
el diagrama propuesto se consideraba aprobado a partir del 1 7 de abril de 2005 y atendiendo a que la 
programación anterior había sido aprobada por medio de la Nota N° 394 del 3 de marzo de 2005 de la 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL hasta el 3 de abril de 2005, resultaron no 
autorizadas las operaciones comprendidas entre los días 4 y 16 de abril del 2005. 

Que constan en las presentes actuaciones copias de las distintas notas arriba mencionadas y 
copia de la Planilla de Movimiento de Aeronaves suministrada por el COMANDO DE REGIONES 
AEREAS de la FUERZA AEREA ARGENTINA de donde surge la realización de vuelos de la empresa 
SOUTHERN WINDS S.A. durante ese período. 

Que por lo expuesto y más allá de la situación económico financiera de la transportadora se pudo 
constatar que los vuelos realizados durante ese período no estaban debidamente autorizados por la 
autoridad aeronáutica argentina. 

Que para el caso de quedar firme la multa impuesta en la presente resolución sin haberse efecti- 
vizado, verificación mediante, el pago de la misma, llegada la instancia pertinente deberán girarse de 
inmediato los autos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ordenando por la presente y a partir de ese momento, su ejecución 
judicial dando así cumplimiento a lo establecido por el Decreto N° 41 1 del 21 de febrero de 1 980 (T.O. 
por Decreto N° 1265 del 6 de agosto de 1987). 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en el Artículo 9 o del 
Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003. 

Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto por los Decretos N° 1142/ 
2003 y N° 65 del 28 de mayo de 2003. 

Por ello, 

EL SECRETARIO 
DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 o — Considérase a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. incursa en la infracción 
tipificada en el número 24, apartados 15, 18 y 19 del Anexo I del Decreto N° 326 del 10 de febrero de 
1 982, reglamentario de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO) por la realización de una serie de 



SECRETARIA DE TRANSPORTE 

Resolución N° 463/2006 

Bs. As., 26/6/2006 

VISTO el Expediente N° S01:01 55593/2005 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las actuaciones citadas en el Visto se imputa a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. la 
comisión de la infracción tipificada en el número 20 del Anexo I del Decreto N° 326 del 1 de febrero de 
1 982, reglamentario de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO), a raíz de la queja presentada por 
un usuario ante la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVI- 
CIOS. 

Que en consecuencia de ello, se ordenó la apertura del sumario mediante Informe N° 729 del 26 
de mayo de 2005 de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS AERONÁUTICOS de la SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTE AEROCOMERCIAL. 

Que el día 5 de agosto de 2005 se notifica a la empresa del sumario iniciado a efectos de que 
formule su descargo y ofrezca la prueba que estime corresponder, bajo apercibimiento de que, en caso 
de no hacerlo se tendrá por reconocida su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, confor- 
me a lo previsto en el número 42 Anexo I del Decreto N° 326/82. 

Que habiendo vencido el plazo otorgado conforme a lo previsto en el número 42 Anexo I del 
Decreto N° 326/82, la transportadora no presentó descargo alguno por lo que se debe tener por reco- 
nocida su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. 

Que cabe señalar que la transportadora es reincidente razón por la cual la correcta tipificación de 
la infracción es la plasmada por el apartado 17, del número 24 del Decreto N° 326/82. 

Que para el caso de quedar firme la multa impuesta en la presente resolución sin haberse efecti- 
vizado, verificación mediante, el pago de la misma, llegada la instancia pertinente deberán girarse de 
inmediato los autos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ordenando por la presente y a partir de ese momento, su ejecución 
judicial dando así cumplimiento a lo establecido por el Decreto N° 41 1 del 21 de febrero de 1 980 (T.O. 
por Decreto N° 1265 del 6 de agosto de 1987). 

Que por lo expuesto corresponde dar por acreditado que la encartada ha transgredido el Régimen Admi- 
nistrativo General previsto por la normativa aplicable, al no proporcionar información requerida en término. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en el Artículo 9 o del 
Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003. 

Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto por los Decretos N° 1142/ 
2003 y N° 65 del 28 de mayo de 2003. 

Por ello, 

EL SECRETARIO 
DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 o — Considérase a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. incursa en la infracción 
tipificada en el número 24, apartado 17 del Anexo I del Decreto N° 326 del 10 de febrero de 1982, 
reglamentario de la Ley N° 1 7.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO) por no proporcionar información reque- 
rida en término. 

ARTICULO 2 o — Impónese a la empresa SOUTHERN WINDS S.A. una multa equivalente a CIN- 
CO (5) veces el valor de la tarifa "Y" para pasajeros al momento de la infracción para el mayor trayecto 
del instrumento de la concesión que obra en los registros de la actual SUBSECRETARÍA DE TRANS- 
PORTE AEROCOMERCIAL de la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICAY SERVICIOS sobre el trayecto BUENOS AIRES 
(AEROPARQUE JORGE NEWBERY) - SAN CARLOS DE BARILOCHE (Provincia de RIO NEGRO) 
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cuyo valor unitario es de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 355,00.-), que al multipli- 
carlo por CINCO (5) arroja un importe total para la infracción de PESOS MIL SETECIENTOS SETEN- 
TA Y CINCO ($ 1 .775,00.-). 

ARTICULO 3 o — El importe de la multa determinada en el artículo anterior deberá ingresarse a 
Rentas Generales de la Nación a través del Departamento Tesorería del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN, en efectivo y/o cheque certificado a la orden del Banco de la Nación Argentina, 
dentro de los CINCO (5) días de notificada la presente resolución y adjuntarse el comprobante al 
expediente en los CINCO (5) días posteriores al pago. 

ARTICULO 4 o — Hágase saber a la transportadora que para el caso de quedar firme la multa 
impuesta en la presente resolución sin haberse efectivizado, verificación mediante, el pago de la mis- 
ma, llegada la instancia pertinente se remitirán los autos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ordenando por este acto, se proceda 
a su ejecución judicial de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 411 del 21 de febrero de 1980 
(T.O. por Decreto N° 1265 del 6 de agosto de 1987). 

ARTICULO 5 o — Notifíquese a la encartada que contra la presente resolución podrá interponer el 
recurso de apelación, conforme lo establecido en el Anexo I, número 48 y subsiguientes del Decreto N° 
326/82, reglamentario de la Ley N° 17.285 (CÓDIGO AERONÁUTICO). 

ARTICULO 6 o — Regístrese, comuniqúese y archívese. — Ing. RICARDO RAÚL JAIME, Secreta- 
rio de Transporte. 

e. 13/12 N° 532.629 v. 15/12/2006 



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL 

ORDEN DE MÉRITO 

De conformidad con lo previsto por los artículos 13, apartado 3 o ) inciso c) tercer párrafo de la Ley 
24.937 — y sus modificatorias — y 37 del Reglamento de Concursos de Oposición y Antecedentes para 
la designación de magistrados del Poder Judicial de la Nación, aprobado por la Resolución N° 288/02 
del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias, se notifica y corre vista a los postulantes que se 
indican, de las calificaciones de las pruebas de oposición, de la evaluación de los antecedentes y del 
orden de mérito resultante, en el siguiente concurso público: 

- Concurso N° 152 destinado a cubrir un cargo de vocal en la Sala "A" de, la Cámara Federal de 
Apelaciones de Rosario (Provincia de Santa Fe). 

Doctores: Daniel Fernando Acosta, Daniel Edgardo Alonso, Fernando Lorenzo Barbará, Alfredo 
Carlos Adolfo Boglioli, Patricia Hilda Calvi, Osear Raúl Puccinelli, Adriana Teresa Saccone y Marcela 
María Beatriz Vázquez de Reynoso. 

Las copias de los informes mencionados, están disponibles en la sede de la Comisión de Selec- 
ción de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura (Libertad 731 , 1 o piso, Buenos 
Aires) en el horario de 9:30 a 1 4:30 y en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (Entre Ríos 435 
de esa ciudad) en el horario de 7:30 a 12:30. 

Las impugnaciones a las calificaciones de las pruebas de oposición y a la evaluación de los ante- 
cedentes, que sólo podrán basarse en supuestos errores materiales, vicios de forma o de procedi- 
miento, o en la presunta existencia de arbitrariedad manifiesta y que deberán presentarse por escrito, 
acompañando una versión de su texto en soporte magnético, podrán plantearse hasta el día 26 de 
diciembre de 2006 en la Secretaría General del Consejo de la Magistratura (Libertad 731 , 1 ° piso, 
Buenos Aires), y en la Cámara indicada en los horarios mencionados. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL 

EDUARDO R. GRANA, Secretario. — LUIS M. BUNGE CAMPOS, Presidente. 

Publíquese los días 1 3, 1 4 y 15 de diciembre de 2006 en el Boletín Oficial de la República Argentina. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2006. 

e. 13/12 N° 532.594 v. 15/12/2006 



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

El Departamento de la Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones del Área INDUSTRIA, 
COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA notifica a la firma PARAMOUNT VENTURES 
AND FINANCE INC. la Resolución N° 32 de fecha 1 de junio de 2006 de la SECRETARIA DE MINE- 
RÍA, recaída en el Expediente N° 701850/94 del Registro del ex. MINISTERIO DE ECONOMÍA la que 
a continuación se transcribe: ARTICULO 1 o .- Sanciónese a la empresa "PARAMOUNT VENTURES 
AND FINANCE INC.", inscripta en el Registro de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras bajo el 
Número 142, con la caducidad del beneficio del Artículo 21 de la citada ley; debiendo abonar los 
derechos y aranceles de importación de los siguientes bienes: UNA (1) Camioneta Toyota Land Crui- 
ser, Dominio AKG 469, Motor N° 1FZ-0171847 (Certificado N° 938); UNA(1) Camioneta Toyota Hilux, 
Dominio AKG 473, Motor N° 4Y-0427830 (Certificado N° 939); UN (1) Concentrador Knelson 7,5", 
Serie N° 75941210695084 (Certificado 1.009); UNA (1) Camioneta Toyota Land Cruiser, Motor N° 
172630, no acreditada la nacionalización (Certificado N° 2.939) y UNA (1) Camioneta Toyota Hilux, 
Dominio BES 799, Motor N° 41 56692 (Certificado N° 3.622). ARTICULO 2 o .- Comuniqúese a la Direc- 
ción General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS entidad 
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Artículo 21 , inciso g) del Anexo del Decreto N° 2686 de fecha 28 de diciembre de 1 993, modifica- 
do por el Decreto N° 1089 de fecha 7 de mayo de 2003. ARTICULO 3 o L - Notifíquese a la empresa en 
forma fehaciente. ARTICULO 4 o .- "De Forma" - Firmado: Reinaldo BAÑARES Jefe de Departamento 
de la Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones en el Área de Industria, Comercio y de la Peque- 
ña y Mediana Empresa -Av. Julio A. Roca 651 -Planta Baja -Sector 1 2. — REINALDO BAÑARES, Jefe 
de Departamento de la Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones en el Área de Industria, Co- 
mercio y de la PYME. 

e. 1 3/1 2 N° 532.549 v. 1 5/1 2/2006 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVÍSIMO Y ECONOMÍA SOCIAL 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano N° 1656, Ciudad Autónoma de Buenos Aires NOTIFICA QUE EN EXPEDIENTE N° 2340/06 
CARATULADO LUZMILA GRACIELA NOVENTA Y OTROS c/ COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 



SERVICISO PARA FABRICANTES FERIANTES Y COMERCIANTES MAYORISTAS Y MINORISTAS 
27 DE MAYO LTDA. MN° 24098, QUE TRAMITAANTE ESTE INSTITUTO, BAJO LA DISPOSICIÓN N° 
259/06 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2006, POR LA QUE EL GERENTE DE INSPECION DISPONE: 

ARTICULO 1 o : Convocar para el día 28 de Diciembre del año 2006 a las 12 hs., la Asamblea 
General Ordinaria prevista por el Art. 1 00 inc. 5 de la 20.337, dispuesta por Resolución N° 4041/06 del 
Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en la COOPERATIVA DE PROVI- 
SIÓN DE SERVICIOS PARA FABRICANTES, FERIANTES Y COMERCIANTES MAYORISTAS Y MI- 
NORISTAS 27 DE MAYO LTDA. MATRICULA N° 24.098. 

ARTICULO 2 o : La Asamblea se celebrará en calle Arana Goiri esquina Tilcara, de la ciudad de 
Villa Lamadrid, Partido de Lomas de Zamora. 

ARTICULO 3 o : Establecer la siguiente ORDEN DEL DÍA. 

A) Designación de dos asociados para firmar el Acta de asamblea juntamente con el Presidente y 
Secretario de la Asamblea. 

B) Lectura de La Resolución 4041/06 del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Eco- 
nomía Social 

C) Elección de seis (6) Consejeros Titulares y tres (3) Consejeros Suplentes. 

D) Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente. 

E) Hacer Saber a los Señores socios que las listas de candidatos se recepcionarán hasta el día 
miércoles 20 de diciembre de 2006 de 1 a 1 7 hs. En el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), Sito en Av. Belgrano 1656 piso 11° Frente, Gerencia de Inspecciones. 

F) La Asamblea se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora des- 
pués de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados. 

ARTICULO 4 o : NOMINA DE ASOCIADOS. Confeccionar la Nomina de Asociados., como Anexo I, 
II, III, el cual se suscribe, se adjunta y forma parte de la presente disposición, de conformidad con la 
Resolución 4041/06 del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 

ARTICULO 5 o : CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA: A tal efecto se dispone 
que los Asociados que figuran en la Nómina de Asociados conforme el Artículo 4 o de la presente, 
deberán acreditar identidad mediante la exhibición de Documento Nacional de Identidad o equivalente. 

ARTICULO 6 o : SOLICITAR EL AUXILIO DE LA FUERZA PUBLICA PARA GARANTIZAR EL NOR- 
MAL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA Y LA SEGURIDAD DE LOS ASISTENTES Art. 100 ley 20.337. 

ARTICULO 7 o : PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL Y EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN 
LOCAL. SE NOTIFICA POR EL PRESENTE QUE LA NOMINA DE ASOCIADOS MENCIONADA EN 
EL ARTICULO 4, EN SUS ANEXOS I, II, III, SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE TODA PERSONA 
EN AVENIDA BELGRANO N° 1656, PISO 11 (GERENCIA DE INSPECCIONES) EN EXPEDIENTE 
N° 2340/06. Quedan debidamente notificados (Dto. N° 1759/72 t.o. 1991, Reglamentario de la Ley 
19549). — Ing. GUILLERMO MARTINI, Coordinador General del Consejo Federal y Regionales. 

e. 13/12 N° 532.927 v. 15/12/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN 

NOTA 5093 COMFER/DGAFRH/C.G.M.E.S.A./06 

REFERENTE. EXPEDIENTE. N° 1688-COMFER/79 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (art. 42 del DECRETO N° 1759/72) 

Notifíquese a la empresa MÚSICA AMBIENTAL ASOCIADOS S.R.L, que en el Expediente N° 1688/ 
COMFER/79 se ha dictado la RESOLUCIÓN N° 1 837/COMFER/06 de fecha 1 7/1 0/06, que en su parte reso- 
lutiva dice: 

"ARTICULO 1 o — Declárase extinguida la licencia adjudicada mediante Resolución N° 262- 
COMFER/85 a la empresa MUSICAAMBIENTAL S.R.L., para la instalación, funcionamiento y explota- 
ción de un Circuito Cerrado Comunitario de Audiofrecuencia, en la localidad de SAN MIGUEL DE 
TUCUMAN, provincia de TUCUMAN. 

"ARTICULO 2 o — Dése intervención a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES para la 
pertinente cancelación de la reserva efectuada. 

Fdo.: Lie. JULIO D. BÁRBARO, Interventor del Comité Federal de Radiodifusión". 

e. 12/12 N° 532.596 v. 14/12/2006 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN 

NOTA 5092 COMFER/DGAFRH/C.G.M.E.S.A./06 

REFERENTE. EXPEDIENTE. N° 0935-COMFER/79 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (art. 42 del DECRETO N° 1759/72) 

Notifíquese al Sr. LUIS ERASMO SUPINO, que en el Expediente N° 935/COMFER/79 se ha dicta- 
do la RESOLUCIÓN N° 1993/COMFER/06 de fecha 07/11/06, que en su parte resolutiva dice: 

"ARTICULO 1 o — Declárase extinguida la licencia adjudicada por Resolución N° 190-COMFER/ 
84 a la Sr. LUIS ERASMO SUPINO, para la instalación, funcionamiento y explotación de un Circuito 
Cerrado Comunitario de Audiofrecuencia, en la localidad de RAFAELA, provincia de SANTA FE. 

"ARTICULO 2 o — Dése intervención a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES para la 
pertinente cancelación de la reserva efectuada. 

Fdo.: Lie. JULIO D. BÁRBARO, Interventor del Comité Federal de Radiodifusión". 

e. 12/12 N° 532.598 v. 14/12/2006 



